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取扱説明書 

お買い上げいたださありがとラございまず。 

—電気製品は安全のための注意事項を守らないと、 

义災や人身事故になることびあります。 

この取扱説明書には、事故を防ぐための重要なま意事項と製品の取り扱いかたを 
示してあります。 この取扱説明書をよくお読みのうえ、 製品を安全にお使いくだ 
さい。お読みになったあとは、し)つでも見られるところに必ずな管してください。 
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ま全のために 


ソニー製品はを全に充分配慮して設計されています。しかし、電気製品は、まち 
がった使いかたをすると、火災や感電などにより死 t や大けがなど人身事故につ 
ながることがあり、危険です。 

事故を防ぐために次のことを化ずおずりください。 

まをのためのま 意 事項を巧る 

6〜8ページの注意事項をよくお読みください。製品全般の注意事項が記されて 
います。 

定期点巧をする 

長期間、安全にお使いいただくために、定期点検をすることをおすすめします。 
点検の内容や費用については、お買い上げ店またはソニーのサービス窓口にご相 
談ください。 

が障した6ほわない 

すぐに、お買い上げ店または ソニーの サービス窓口にご連絡ください。 

万一、異常び起をた6 


• 煙び出た6 

• 異常な音、においびした5 
-内部に水、異物が入った5 

• 製品を落としたり、キャビネットを破損したときは 


〇電源を切る。 

〇電源コードや接続ケーブルを巧く。 

©お買い上げ店またはソニーのサービス窓□に連絡ずる。 


警告表示の意味 

取扱説明書および製品では、なの 
よラな表示をしています。表示の 
内容をよく理解してから本文をお 
読みください。 


A 警告 


この表示のミ主意事項を守らないと、 
火災や感電などにより死 t や大け 
びなど人身事故につなびることび 
あります。 


A 注思 


この表示の注意事項を守らないと、 
感電やその他の事故によりけびを 
したり周辺の物品に損害を与えた 
0することびあ0ます。 


ま意を促ず記号 


A A A 

乂災 感電 ミ主意 


行為を禁止ずる記号 

Q ® 

禁止 分解禁止 


行為を指示ずる記号 

〇 〇 

アース 線を 指示 

接続せよ 
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A 警告 


火災 感電 


下記のま意を守5ないと、 

义災ゃ感電により巧亡ゃ大けがに 

つながることびあります。 




下記のま意を守！5ないと、 

けがをしたり周辺の物品に損害を 
与えることびあります。 


0 


電源コードを傷つけない 

電源コードを傷っけると、火災や感電の 
原因となることがあります。 

-設置時に、製品と壁やラック、棚など 
の間に、はさみ込んだりしない。 

-電源コードをカロエしたり、傷っけたり 
しない。 

• 重いものをのせたり、引っ張ったりし 
ない。 

• 熱器具に近づけたり、加熱したりしな 

い。 

• 電源コードを抜くときは、ぶ、ずプラグ 
を持って抜く。 

万一、電源コードが傷んだら、お買い上 
げ店または ソニーの サービス窓口に交換 
をご依頼ください。 


0 


油煙、湯気、湿気、ほこりの 
をい場所には設置しない 

上記のような場巧に設置すると、火災や 
感電の原因となることがあります。 
取扱説明書に記されてぃる仕様条件な外 
の環境での使用は、火災や感電の原因と 
なることがあります。 


© 電源コードのプラグおよびコ 
ネクターは巧を当たるまで是 
し込む 

ホ曰"' 真っ直ぐに突き当たるまで差し込まない 

と、火災や感電の原因となります。 


〇 

指示 


指定の電源コードを使用する 

指定な外の電源コードを使用すると、火 
災や感電の原因となります。 

他の電源コードを使用する場合は、お買 
い 上げ店または ソニーのサービス 窓口に 
ご相談ください。 


0 


通風孔をふさびない 

通風孔をふさぐと内部に熱がこもり、火 
災や故障の原因となることがあります。 
風通しをよくするために次の項目をおず 
りください。 

• 壁から lOcm な上離して設置する。 

• 密閉された狭い場所に押し込めない。 

• 毛足の長い敷物（じゅうたんや布団な 
ど）の上に設置しない。 

• ホなどで包まない。 

• あお向けや横倒し、逆さまにしない。 


0 


不ま定な場所に設置しない 

ぐらついた台の上や傾いたところに設置 
すると、倒れたり落ちたりしてけがの原 
因となることがあります。また、設置- 
取り付け場所の強度を充分にお確かめく 
ださい。 

本機を縦置きするときは、付属のスタン 
ドを使用してください。付属のスタンド 
を使用しないと、本機が倒れてけがをす 
ることがあります。 


0 

禁止 


製品の上に柔6ない、重い物 
を載せない 

倒れたり、落ちたり、壊れたりして、け 
がの原因となることがあります。 
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© 運搬するとをは、巧つ手を持 

取っ手な外のところを持って運ぶと、製 
品が落下してけがの原因となることがあ 
ります 


ををアースを接続する 

を全アースを接続しないと、感電の原因 
となることがあります。 

ア—ス あちホ次の方法でアースを接続してください。 

J 妄続せ • 電源コンセントが3極の場合 

指定の電源コードを使用することでを 
全アースが接続されます。 

• 電源コンセントが2極の場合 
別売りの3極- ► 2極変換プラグを使用 
し、変換プラグから出ている緑色の 
アース線を建物に備えられているアー 
ス端子に接続してください。 



0 


内部に化や異物を入れない 

水や異物が乂ると火災や感電の原因とな 
ります。 

万一、水や異物が入ったときは、すぐに 
電源を切り、電源コードや接続コードを 
抜いて、お買い上げ店またはソニーの 
サービス窓口にご相談ください。 


を全アースを取り付けることができない 
場合は、お買い上げ店またはソニーの 
サービス窓口にご相談ください。 


〇 

指示 


コード類は正し<配置する 

電源コードや接続ケーブルは、足に引つ 
かけると本機の落下や転倒などによりけ 
がの原因となることがあります。十分注 
意して接続*配置してください。 


Q 


フアンび止まつたままのが態 
で巧用しない 

ファンモーターが故障すると、火災の原 
因となることがあります。 

交換は、本機を購入された販売店にご依 
頼ください。 


分解禁止 


分解や改造をしない 

分解や改造をすると、火災や感電、けが 
の原因となることがあります。 

内部の点検や修理は、お買ぃ上げ店また 
はソ ニーの サービス窓口にご依頼くださ 


A を意 
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その他のまを上のごを意 


電池についてのまを上のごま意 


重要 

機器の名称と電気定格は、底面に表示されています。 

お化 
言口 

イヤホンやへッドホンを使用するときは、音量を上げすぎ 
ないようにご注意ください。 

耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて聞くと、聴 
力に悪い影響ををえることがあります。 

を意 

• 日本国内で使用する電源コードセットは、電気用品を全法 
で定める基準を満足した承認品が要ホされます。ソニー 
推奨の電源コードセットをご使用ください。 

• 電源を完全に切り離す場合には、後面の POWER スイッ 
チをお切りください。 

別売りの3極一 -2 極変換プラグを使ラとさのごを意 

アースの接続は、必ず電源プラグを電源コンセントへ接続 
する前に斤ってください。 

アースの接続を外す場合は、必ず電源プラグを電源コンセ 
ントから抜いてから行ってください。 

設置上のごを意 

• 設置時には、通気やサービス性を考慮して設置スペース 
を確保してください。 

-ファンの排気部や通気孔（側面）をふさがない。 

-巧気のために、セット周辺に空間をあける。 

-作業エリアを確保するため、セットを方は、 10 cm な 
上の空間をあける。 

• 机上などの平面に設置する場合は、左側面および右側面 
は 5 cm た I 上の空間をそれぞれ確保してください。 

• 機器を水滴のかかる場巧に置かないでください。また水 
の乂った物、花瓶などを機器の上に置かないでください。 

レーザー機器についてのを意 

ここに規定したな外の手順じよる制御および調整は、危険 
なレーザー方女がの被爆をもたらします。 


電化の巧いかたを誤ると、液漏れ-発熱-破餐•発火•誤 
飲による大けがや失明の原因となるので、次のことを必ず 
ずってください。 

ここでは、本機で使用可能な（コイン型）リチウム電池に 
ついての注意事項を記載しています。 


A 警告 

• 乳幼児の手の届かないところに置く。 

• 電池は充電しない。 

• 火の中に入れたり、加熱■分解■改造をしない。 

• 電池の （+) と（― ） を正しく入れる。 

• 電池の液が目に入ったときは、失明の原因となるので、 
こすらずにすぐに水道水などのきれいな水で巧分に洗っ 
た後、医邮の治療を受ける。 

• 電池の液をなめた場合には、すぐにうがいをして医邮に 
相談する。 

• ショートの原因となるので、金属製のネックレス、ヘア 
ピンなどと一緒に持ち運んだり、保管しない。 

• 電池に液漏れや異臭があるときは、すぐに火気から遠ざ 
ける。 

• 電池に直接はんだがけをしない。 

• 電池を保管する場合および'廃棄する場合は、テープなど 
で端子（金属部分）を絶縁する。 

• 皮膚に障害を起こすおそれがあるので、テープなどで I 占 
り付けない。 


A \ ミま思 

• 電池を落下させたり、強い衝撃ををえたり、変おさせた 
りしない。 

• 直射日光の強いところやあ天下の車内などの高温.多湿 
の場所で使用、放置、保管しない。 

• 電池を水で孺らさない。 

• ショートさせないように機器に取り付ける。 


レーザー 特性 

波長 ： 403〜410 nm 

発振形態 ：連続 

レーサー出力 ： 6 り mW i ^ max . of pulse peak )、 

35 mW ( max'of CW ) 
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特長 


PDW -70 MD は、プロフェッショナルディスクリを採用し 
た、 HD 対応のプロフェッショナルディスクレコーダーで 
す。 

ノンリニァ編集システムと組み合わせて使用するときは、 
FAM 3機能により、 i . LINK 接続したコンピユーターと 
ファイル化したデータの授受が可能で、コンピユーターの 
外部ドライブのような感覚で操作することができます。標 
準装備の HDSDI 入出力端子をかして、 HDSDI インター 
フ ェース を装備した従来の ノ ンリニァ編集機器、モニター、 
ビデオ機器などと接続できます。また、カラー液晶ディス 
プレイを搭載しているため、別途モニターを用意しなくて 
も映像の確認やメニユー操作が可能です。 

1) プロフェッショナルディスクはソニー株式会社の商標です。 

2) file access mode :ファイルアクセスモード 


本機の特長 

本機の主な特長はは下のとおりです。 

MPEG HD1) コーデックの採用 

高画質-高音質記録再生 

MPEG HD コーデックは、ビデオ圧縮方式として MPEG -2 
MP @ HL に準拠し、多くの放送局で実際に使用されている 
1080 i ( 有効走査線数1,080本インターレース）での HD 4:2:0 
デジタルコンポーネントフアイル記録を可能にしています。 
また、音声は、16ビット、 48 kHz の非圧縮での PCM 記録 
方式により、広いダイナミックレンジ、高 S / N など高音質 
をま現しています。 

1 )MPEG HD はソニー巧式会社の商標です。 


用途に応じて還択巧能なビデオビットレート/オーディオ 
チヤンネル 

ビデオビットレートとして、 35 Mbps (HQ :高画質モー 
ド）、 25 Mbps (SP :標準モード）、 18 Mbps (LP :長時間 
モード）の3つのモードを用意しています。用途に応じて 
適切なモードを選がすることができます。オーディオは、2 
チヤンネルモードまたは4チヤンネルモードを選ができま 
す。さらに、オーディオチヤンネルモードが同じであれば、 
1枚のディスクの中に異なるビデオビットレートのファイ 
ルを混在させることができます。 

充実の記録-再生機能 

マルチフレーム周波数対応 

1080/閱 .94 i 祐曲と表示）、 50 i (501 と表示）、29.97 PsF 
(30 P と表示）、 25 PsF の4種類の フレーム 周波数で記録. 
再生が可能です。 

HD ダウンコンパ‘ート機能 

本機はダウンコンバート機能を搭載しています。 HD ディ 
スク再生時でも、 SD にダウンコンバートすることにより 
SDSDI 、 コンポジット、 i.LINK ( DV ) 出力が可能です。こ 
の機能により、マスター作成時は HD 環境で撮影/記録を 
行い、編集や送出時には SD 環境でノンりニア編集機やモ 
二夕一を使用することができます。 

DVCAM アップコンパ‘ート機宜目 

本機は、アップコンバート機能を搭載し、 DVCAM ディス 
ク再生時も HD にアップコンパート して HDSDI 信号を出 
力することができます。 

プ□キシ AV データ 記録 

プロキシ AV データは MPEG -4 を用いた低解像度データで 
す（映像 1.5 Mbps 、 音声各チャンネル 64 kbps )。 本機では、 
MPEG HD での高解像度データを記録するときに、低解像 
度のプロキシ AV データを同時に自動生成して記録します。 
プロキシ AV データはデータサイズが小さいため、 コン 
ピユーターやネットワークに高速で転送することが可能で、 
記録に必要なストレージ容量を著しく圧縮できます。この 
特性を生かし、ノート コン ピューターによる編集 1) や、を 


特長 
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価で小規模なサーバーでのコンテンツ管理など、多様なア 
プリケーシヨンを容易に実現できます。 

1) 付属の Proxy Browsing Software PDZ -1 を利用して簡単な EDL 
(編集リスト）を作成することが可能。 


^ を彩なインターフエースに対応 

一 な下のインターフェースに対応しています。 

HDSDI : HD デジタルビデオおよびエンべデッドオーデイ 
^ 才信号 （4 チャンネル）の乂出力が可能です。 

SDSDI : SD コンポーネン トデジタルビデオおよび エンべ 
デッドオーデイオ信号 （4 チャンネル）の出力が可能 
です。 

AES/EBU : AES / EBU シリアルデジタルオーデイオ信号 
(4 チャンネル）の入出力が可能です。 
i . LINK ( AV / C ) : DV フォーマットのデジタルビデオおよび 
才ーデイオ信号 （4 チャンネル）を出力できます。 

アナ□グビデオ： HD アナログコンポーネント （ RGB また 
は YPbPr ) 、および SD コンポジット信号の出力が可能 
です。 

アナ□グオーデイオ： 入力2チャンネル、出力2チャンネ 
ル （1/2 または 3/4) を装備しています。 

ディスクの特性を生かした便利な再生/検 
索機能 

サムネイル サーチ 

記録開始、停止のたびに1つのクリップが独立したファイ 
ルとして生成されます。生成されたクリップの化頭フレー 
ムを各クリップのサムネイルとして使用します。 

カラー液晶表不部または外部モニターに、サムネイルの一- 
覧を瞬時に表示することができ、サムネイルから希望のク 
リップを頭出しすることができます。 

エッセンスマークサーチ 

動画記録中または記録終了後、任意のシーンに エッセンス 
マークを 記録することができます。 カラー 液晶表示部また 
は外部モニターに、 エッセンスマー クの記録されたフ レー 
ムを一覧表示す る ことができます。 エッセンスマー クは、 
記録終了後に付属の Proxy Browsing Software PDZ -1 を 
使って追加す る こともできます。 

エクスパンド機首目 

サムネイルー覧表示で選択したクリップを時間で12分割 
し、分割されたそれぞれの先頭フレームをさらにサムネイ 
ルとして一覧表示することができます。この機能によりク 
リップ内の探したいシーンをすばやく検まできます。最大 
3回まで （1728 分割）のフレーム画の一覧表示が可能です。 


シーンセレクション 

ディスク内の‘必要なクリップを選がしてクリップリストを 
作成し任意の順序で再生することができます。一枚の 
ディスクには最大99個までのクリ 'パ')ス トを保存するこ 
とができます。 

IT フレンドリー機能 

コンピューターか6のファイルアクセス （file access 
mode ) 

ビデオとオーディオのクリップデータは、それぞれファイ 
ル化してディスクに記録されます。ファイル化されたデー 
夕は、 FAM 機能を使って読み出し/書き込みすることう s ' 
できます。プロフエッショナルディスクに記録された映像、 
音声およびメタデータ 1) のファイルは、ファイルリストに 
一覧表示することができます。また、 FAM 機能を使って、 
ファイルを高速転送したり、コンピューターの画面上にク 
リップのサムネイルを表示することもできます。 

DXDCAM では、ビデオ•オーデイオデータとともに、撮影日時 
や編集者の情報、記録方式、素ネオへのメモなどのさまざまな関 
連情報も記録しておくことができます。これらのデータは、从 
下のように応用できます。 

• 付属の Proxy Browsing Software PDZ-1 を利用して、デイスク 
やタイトル、コ■^ントなどのテキストデータをが加すること 
ができます。 

• ビデオ制作の各工程（編集やアーカイブ）において、映像や 
音声データの必要なシーンを_^タデータで検索することによ 
り、作業効率の向上を実現します。 

その他の特長 

ジョグ/シャトルダイヤルによる高速サーチ 

従来の VTR と同様に、ジョグ/シャトルダイヤルを使用 
したクリップ内の特定のシーンを検索することができます。 
ジョグ/バリアブルモードでは-1倍速から+ 2倍速での 
フィールド単位のコマ送りサーチが可能です。シャトル 
モードでは最大± 20倍速の高速サーチが可能です。 

を丢さな U モートコントールび巧能 

• ホ外線シンプルリモートコマンダー咐属） 

• RS -232 C 9 ピンリモートコントロール 

• RS -422 A 9 ピンリモートコントロール 

• ミニジャック4極リモートコントロール 

カラー液晶ディスプレイ 

16:9の 3.5 インチ型カラー液晶ディスプレイを搭載し、 
ディスクの記録内容やメニュー設定を表示することができ 
ます。 
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特長 



オプシヨンボード PDBK - 101/ 
102/103/104の特長 

た I 下のオプションボードを装着することにより、機能ゃイ 
ン ターフ卫ース を拡張することができます。 


ごを意 


• オプションボードの取りかけはお買い上げ店またはソ 
ニーのサービス 窓口にご相談ください。 

• 最大2つのオプションボードを装着できますが、その組み 
合せには制限があります。 

• オプションスロット 1 : PDB に 101 
• オプションスロット 2 : PDBK -102 、 PDBK -103、 PDBK - 
104 のい ずれか1枚 

ネットワークボード（ギガビットイーヴ 
ネット） PDBK -101 

本機に装着することにより、ギボビットイーサネット端子 
が追加され、ディスク内のファイルをネットワーク経由で 
転送したり、外部機器から MXF (Material eXchange 
Format ) 形式の互換ファイルをディスクに記録することう^ 
できます。 

また、 FTP コマンドを使って、外部から本機をコントロー 
ルすることができます。 

MPEG-TS INPUT/OUTPUT (入/出力） 
ボード PDBK -102 

本機に装着することにより、標準装備されている LLINK 端 
子の機能をあ張し、 HDV 1)108 助 21 フォーマット 互換の TS 3) 
信号入出カ インターフエー スとして使用できるようにしま 
す。 

ディスクに記録された HD ファイルを、 HDVlOSOi フォー 
マット互換の TS 信号に変換して HDV 機器や HDV 巧応編 
集機に転送したり、 HDV 機器や HDV 巧応編集機からの 
TS 信号を MPEG HD 互換ファイルに変換して本機で記録 
することができます。 

1) HDV および H DV はソニ-株式会社と日本ビクターホ式 
会社の商標です。 

2) HDVlOSOi : DV テープを用いた HD 記録フォーマット 
『HDV10 撕 i 規格』に準拠した HD 機器。有効ラインが10撕本。 

3) TS : MPEG-2 トランスポートスト 'トム。 MPEG ビデオ、 

MPEG 才ーディオ、制御情報などが含まれる。 HDV 機器の標準 

インター フエース。 

アナ□グ HD 入カボード PDBK -103 

本機に装着することにより、アナログ HD コンポーネント 
入力端子が追加され、アナログ HD コンポーネント乂力信 
号 （ RGB または YPbPr 、 Sync ) をディスクに記録するこ 
とができます。 


SD 入カアップコンパ’一夕ーボード 
PDBK-104 

本機に装着することじより、 SD 入力端子が追加され、入力 = 
された SD 信号 (SDSDI または コン ポジット）を HD 信号 ^ 
にアップ コンパー トして ディスクに 記録することができま = 
す。 m 


ごま意 


TBC (タイムベースコレクター)を搭載していない VTR 
の 出力など、 ノンスタンダードのコンポ ジッ ト 信号は記録 
することができません。 


特長 
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® 赤外線受光部 



, -⑩ディスク挿入部と EJECT ボタン 


〇オン/スタンバイ (1) スイッチ 
とインジケーター- 

© ACCESS インジケーターー 
〇 U モートコント□ールスイッチ 

OLE \/ EL つまみ_ 

© PHONES ジャック 

© SHIFT ボタン- 

© MENU ボタン- 

©SUB CLIP/CLIP MENU ボタン- 

© THUMBNAIL/ESSENCE MARK ボタン 

田ディスプレイ/フアンクシヨン 
メこュー操作部 



回オーディオレベル調整部 
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，团シャトル/ジョ 
グ/バリアブル 
操作部 


-固記録/再生コント□-ル部 


刪 

薄 

畑 


〇オン/スタンバイのスイッチとインジケーター 

後面の POWER スイッチ （20 ぺージ）力 5— 「 I 」（オン）側に 
設定されているとき、本機の可動状態（インジケーターが 
緑色で点灯）とスタンバイ状態（インジケーターがオレン 
ジ色で点灯）を切り換えます。 

インジケーターがオレンジ色で点灯中にスイッチを押すと、 
インジケーターカ 5' 緑色で点滅し、本機が可動状態になると 
緑色点灯に変わります。 

インジケーターカ S 緑色で点灯中にスイッチを押すと、イン 
ジケーターが点滅し、本機がスタンバイ状態になるとオレ 
ンジ色点灯に変わります。 


本機の使用時は、通常後面パネルの POWER スイッチを 
rij 側に設定しておき、このスイッチで本機の可動状態と 
スタンバイ状態を切り換えます。 

〇 ACCESS (アクセス）インジケーター 

ディ スクにアクセス しているときや FAM または FTP 接続 
してファイルを開いているとき、青色に点灯します。点灯 
時に オン/スタンバイスイ ッチを押すと、本機は ディスク 
への アクセス が終了した後に スタンバイ 状態へ移行します。 


各部の名敬と働を 


前面パネル 
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ち部の名称と働さ 



ごま意 


ACCESS インジケーター点灯中に後面の POWER スイッチ 
を切ったり、電源コードを抜いたりしないでください。 
ディスク内のデータが破壊される恐れがあります。 

〇リモートコント □ —ルスイッチ 

設定位置に応じて、な下の操作を可能にします。 
NETWORK :ネットワークへのアクセスを可能にします。 
外部ネットワーク機器にアクセスしているときは、本 
機での操作は無効です。 

LOCAL :本機での操作を可能にします。 

REMOTE :後面の外部機器接続端子に接続した機器や別売 
りのリモート コン トロールパネルと本機との間のリ 
モート コン トロールを可能にします。 

いずれの外部機器接続端子を使用してリモートコント 
口ールす るかは、セットアップ メニ ユーの 
INTERFACE SELECT >REMOTE I/F で設定します 
(72 ぺージ参照）。 

〇 LEVEL (音量調整）つまみ 

PHONES ジャックから出力される音量を調整します。後面 
の AUDIO MONITOR 端子から出力される音量も同時に調 
整されます。 

〇 PHONES (ヘッドホン）ジャック（ステレオ標準 
ジャック） 

ステレオへ ッ ドホンを 接続し、記録、再生、編集中の音声 
をモニターできます。モニターするチヤンネルは、フアン 
クシ ヨンメニュ ー P 1 ぺージの MONI CH と MONI SEL で 
設定します （67 ぺージ参照）。 

〇 SHIFT (シフト）ボタン 

2 つの 機能を持って いるボタンと 併用して、 そのボタンの 
機能を切り換えます。 

単独時のボタン名は白で、 SHIFT ボタンと併用したときの 
ボタンをは黄色で表示されています。 

〇 MENU (メニユ ー) ボタン 

システム メニ ューの操作に使用します。押すと、ディスプ 
レイにメニ ューが表示されます。また、本機に接続した モ 
二夕一にも同じ情報がスーパーインポーズにより表ず;され 
ます。 

再度押すとメニューが'消'えます。 

♦ システムメニューについて詳しくは、を6章「メニュー」をご 
覧 ください。 


©SUB CLIP (サブクリップ） /CLIP MENU (クリップ 
メニユ ー） ボタン 

単独では SUB CLIP ボタン、 SHIFT ボタンを併用すると 
CLIP MENU ボタンとして機能します。 = 

SUB CUP ボタン： クリップリストに従って再生を行いた = 

いときに、押して点灯させます。クリップリスト選が = 

画面が表示されます。記録された順にクリップの再生 ® 

を行いたいときは、再度押して消灯させます。クリッ 1111 

プリスト選が画面が消'えます。 胃 

地! 


ごま意 


クリップリストが登録されていないときは、このボタ 
ンを押しても点灯しません。操作は無効です。 

CLIP MENU ボタン： クリップリストの読み出し/保存/ 
削除を行いたいときに、押して点灯させます。クリッ 
プリストメニ ュー 画面が表示されます。再度押して消 
灯させるとクリップリストメニユー画面が消えます。 

♦クリップリストについて詳しくは、を4章「シーンセレクシヨ 
ン」をご覧ください。 

包 THUMBNAIL (サムネイル） /ESSENCE MARK 
(エッ センスマーク）ボタン 

単独では THUMBNAIL ボタン、 SHIFT ボタンを併用する 
と ESSENCE MARK ボタンとして機能します。 
THUMBNAIL ボタン： サムネイルを指定して目的のフ 
レームを検ま （37 ページ参照）したいときや、クリッ 
プリストを作成したいときに押して点灯させます。 

ディスプレイにサムネイル選が画面が表示されます。 
再度押してボタンを消'灯させるとサムネイル選が画面 
が消'えます。 

ESSENCE MARK ボタン： ェッセンスマー クを指定して 
目的のフレームを検ま （39 ぺージ参照）したいときに 
押して点灯させます。 ェッセンスマー ク選がリストが 
表示されます。再度押してボタンを消'灯させると ェッ 
センスマー ク選がリストが消'えます。 

⑩ディスク挿入部と EJECT (ディスク排出）ボタン 

ディスク挿入部にディスクを入れます。インジケーターが 
オレンジ色で点滅し、ディスクのロー ドが完了すると青色 
に点灯します。 

ディスクを取り出すときは、 EJECT ボタンを押します。イ 
ンジケーターが青色で点滅し、ディスクのイジ卫クトが完 
了すると消灯します。 

のホタ臘受光部 

付属のホ外線リモートコマンダーからの信号を受信します。 

の RESET (リセット）ボタン 

カウンターをリセットしたいときや、 メニ ユーやシーンセ 
レクシヨン（サムネイルサーチ）などの設定時に、設定を 
取り消したり、操作を中止するために使用します。 


を部の名称と働さ 
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♦シーンセレクシ ョ ンについて 詳しくは、第4章をご覧く ださい。 


⑩ SET (セット）ボタン 

メニューやシーンセレクション （サムネイルサーチ）など 
の設定時に、設定した内容を確定したり、操作を実行する 
ために使用します。 


m 

刪 

薄 

湘 


のデイスプレイ/フアンクシヨンメニュー操作部 


©ディスプレイ 



〇ディスプレイ 

通常、オーディオレベルメーター、タイムコード、 モニ 
夕一画像、現在の設定状態を表示します。また、メニュ ー 
やシーンセレクション（サムネイルサーチ）の設定画面も 
表示されます。 

〇 F 1 〜 F 已（フアンクシヨン1〜フアンクシヨン已）ボタ 
ン 

ファンクションメ ニュー （66 ページ参照）が表示された状 
態で押すと、押すたびにボタンの位置にある項目の設定内 
容が切り換わります。 

SUB CLIP ボタンと THUMBNAIL ボタンが点灯している 
ときは、 F 4 ボタンは CHAPTER ボタン、 F 5 ボタンは 
EXPAND ボタンとして機能します。 


© DISPLAY (ディスプレイ ） /KEY INH (キー操作禁 
止）ボタン 

単独では DISPLAY ボタン、 SHIFT ボタンを併用すると 
KEY INH ボタンとして機能します。 

D 旧 PLAY ボタン： 押すたびに、モニター画像の表示サイ 
ズを切り換えます。 

KEY INH ボタン： 押すたびに、キー操作禁止モードを才 
ン/オフします。 

〇 PAGE (ぺージ）ボタン 

ファンクションメニユーが 表示され ていない ときに押すと、 
ファンクションメニユーが 表示されます。（前回 ファンク 
ションメニユーを 消したときに表示していた ぺージが 表示 
されます。） ファンクションメニユーが 表示されてから押す 
と、フアンクシヨンメニューのぺージ （ HOME 、 P 1、 P 2) 

を切り換えます。 
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を部の名称と働さ 





























































































































o モニター 画像表示部 

モニター 画像と システムメニユーが 表示されます。 

D 投 PLAY ボタンを押して表示サイズを3段階に切り換え 
ることができます。最大時にはディスプレイと同じ大きさ 
になります。 


ごま意 


メニ ユーを表示するときゃスーパーイ ン ポーズされた情報 
を見たいときは最大サイズにしてください。 

〇フアンクシヨンメニユー 

PAGE ボタンを押して表示し、ぺージ （ HOME 、 P 1、 P 2) 

を切り換えます。各ページに、 F 1~ F 5 ボタンに対応する 
5つの設定項目があります。変更したい項目の位置にある 
F 1~ F 5 ボタンを押して設定内容を変更します。 

♦ 詳しくは、を6章の 「ファンクシヨンメニユ ー 」 （66 ぺ ージ） 

をご覧ください。 

〇 操作モード 

現在有効になっているモードを表示します。 

KEY INH (キー操作禁止）： KEY INH ボタンをオンにし 

てレ> る。 

REC INH (記録禁止）： ファン クシ ヨンメニユ ー P 1 ぺージ 
の RECINH を rON 」 に設定しているう^祐7ぺージ参 
照）、ディスクを記録禁止に設定している。 


ごま意 


ディスクの記録済み部分の設定と本機の設定（才一 
ディ オ記録チヤン ネル数、 システム周波数）力5'不一致： 
の場合も記録禁止になります。 

REMOTE / インターフエース名（リモートモード）： リ 

モートコントロールスイッチを 「 REMOTE 」 に設定し 
ている（インターフエースをはセットアップメニユ ー 
の INTERFACE SELECT >REMOTE I/F の設定に巧 
応 （72 ぺージ 参照））。 

© ディスク記録残量 

ディスクの記録残量を表示します。 

©基準信号 

本機が同期している基準信号の種類が表示されます。 
表示がない巧合は本機内部の基準信号に同期しています。 

INPUT :ビデオ入力 

HD REF : HD フォーマットの基準信号 
SD REF : SD フォーマットの基準信号 

⑩才ーディオレベルメーター 

チヤンネル1~ 4の才ーディオ記録レベル（記録時）また 
はオーデイオ再生レベル（再生時）を表不します。オー 


ディオレベルが OdB を越えると最上部のホ色インジケー 
ターが点灯します。 

の才ーディオフォーマット = 

再生中は、ディスクの記録チャンネル数と量子化ビット数 = 

を表示します。記録中は、 ファン クシ ヨンメニユ ー HOME = 
ぺージの A 1 INPUT ~ A 4 INPUT で選が祐6ぺージ参照）地 
した乂力信号のフォーマットを表示します。 E 卫リ画ま示中 
は、セットアップ メニ ユーの AUDIO CONTROL >REC 
MODE の設定 （71 ページ参照）に応じて、 2 CH /1 犯 IT り 堀 
チヤンネル/16ビット）または 4 CH /1 犯 IT (4 チヤンネル 
/16ビット）を表示します。 DVCAM フォーマット使用時 
は、常に 4 CH /1 犯 IT になります。 

1) E-E : Electric to Electric の略。 人力 した画像-音■声信号を電気 
回路のみを通して出力するモード。 

の記録/再生フォーマット 

次のように表示されます。 

再生中： 挿入されているディスクの記録フォーマット 

記録中 / E-E 画表示中 /FAM 接続時： 


信号 フォー マット 

圧縮ち式（ビデオビットレート） a) 

MPEG HD 

HQ 

SP 

LP 

DVCAM 

- 


a ) セットアップメニューの OPERATIONAL FUNCTION >REC 
FORMAT で選択（脚ぺージ参照） 


のタイムデータタイプ 

タイム データ 表示部に表示しているタイム データの タイプ 
を表示します。タイム データの タイプは ファン クシ ヨンメ 
ニュ ー P 1 ぺージ の CNTR SEL で設定します祐7 ぺー ジ参 
照)。 

COUNTER :記録/再生の経過時間 

TC/VITC :タイムコード 
UB/VIUB :ユーザービット 

TC または UB を選がしているときに、ファ ン クシ ヨンメ 
ニュ ー P 2 ぺージの TC / VITC で「 VITCJ を選が（ ㈱ ぺ一 
ジ参照）すると、 VITC のインジケーターが表示され 、 TC 
が VITC に、 UB が VIUB に変わります。 

のタイムデータ表示部 

通常は、ファンクシヨンメニュー P 1 ページの CNTRSEL 
で選択祐7 ページ 参照）した タイムデータを 表示します。 
エラー時ゃモードの 切り換え時には メッセージが 表示され 
ます。 

のシステムライン数 

記録/再生 / FAM 接続時の信号フォー マット に応じて表不 
が変わります（1080、525または 625) 。 


を部の名称と働さ 
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©クリツプ番号 

モニター 中のクリツプの番号を表示します。 

- 0システム周液数 

本機 で 現在使用 しているシステム 周波数が表示されます 
- (601、 日 01、 30P、25P) じ3 ページ 参照）。 

m 

⑩才ーデイオモニターチャンネル 

ファンクシヨンメニュー P1 ページの MONICH と MONI 
韶 SEL で設定した祐 7 ぺージ参照）才ーデイオモニターチャ 
ンネルを表示します0 

チヤン ネルし2を モニター する場合 （MONICH を rCH 
1/2」に設定する）、 MONISEL の設定に応じて次のように 
表示が変わります。 


MONI SEL の設定 

表示 

MONO L (モノラル L ) 

1 1 

MONO 民（モノラル民） 

2 2 

STEREO (ステレオ） 

1/2 

MIX (ミツクス） 

1 + 2 


回才ーディオレベル調整部 



〇 CH 1 〜 CH 4 (才ーディオレベル）調舊つまみ 

VARIABLE スイツチの設定に応じて、 CH 1~ CH 4 の乂力 
才ーディオレベルまたは再生才ーディオレベルを調整しま 
す。 

〇 VARIABLE けーディオレベル調舊切り換え）スイツ 
チ 

CH 1 ~CH 4調整つまみにより、入カオーディオと再生 
才ーディオのいずれのレベルを調整するかを選がします。 
REC : 乂カオーディオレベルを調整します。再生才ーディ 
オレベルはプリセツト値に固定されます。 

PRESET :いずれの才ーデイオレベルもプリセツト値に固 
定されます。 

PB :再生才ーディオレベルを調整します。入カオーディオ 
レベルはプリセツト値に固定されます。 

回矢がボタン部 

4個の矢印ボタンは、 MARK 1 (マーク 1) ボタン、 

MARK 2 (マーク 2) ボタン 、 IN ( IN 点設定）ボタン、 


OUT ( OUT 点設定）ボタンとしても使用できます。ボタ 
ンごとの巧応はな下のとおりです。 

♦ ボタン： MARK 1 ボタン 
♦ボタン： MARK 2 ボタン 

◄-ボタン： IN ボタン 
-► ボタン： OUT ボタン 

これらのボタンで、メニュー設定操作、サムネイルの選が、 
エッセンスマークの設定、 IN / OUT 点の設定/削除を行う 
ことができます。 



〇 ◄-/IN ボタンと- ►/OUT ボタン 

セットアップメニュー/ディスクメニューを表示している 
ときは、 メニューの 項目選がに使用します。 THUMBNAIL 
ボタン点灯時は、サムネイ ル 選がに使用します。 ◄-/IN ボ 
タンまたは吟 /OUT ボタンを押したまま SET ボタンを押 
すと、 IN 点または OUT 点が設定されます。 "^/IN ボタン 
または- ►/OUT ボタンを押したまま RESET ボタンを押す 
と、 IN 点または OUT 点の設定が解除されます。 

〇 f/MARKl ボタンと 4/ MARK 2 ボタン 

セット アップ メニュー/ ディスク メニューを 表示して いる 
ときは、 メニューの 設定変更に使用します。 THUMBNAIL 
ボタン点灯時は、サムネイル選がに使用します。記録/再 
生中に、 t/MARKl ボタンまたは ♦/MARK2 ボタンを押 
したまま SET ボタンを押すと、 エッセンスマー クとして 
シヨ ットマー ク1またはシヨ ットマー ク2 が 記録されます。 

♦エッセン スマークを'消去したり、を更するには、付属の Proxy 
Browsing Software PDZ -1 を巧用します。 

包 IN (IN 点設定）インジケーターと OUT (OUT 点設 
定）インジケーター 

IN インジケーター: IN 点が設定されると点灯します。 
登録されている OUT 点より後方に IN 点を設定しよう 
とすると点滅します。 

OUT インジケーター: OUT 点が設定されると点灯します。 
登録されている IN 点より前方に OUT 点を設定しよう 
とすると点滅します。 


16 


ち部の名称と働さ 







团シャトル/ジョグ / </ K リアブル操作部 


互記録/再生コント□—ル部 



〇 VAR (バリアブル）ボタン 

シャトルダイヤルを使用してバリアブルモードの再生を行 
いたいとき、押して点灯させます。 


©JOG (ジョグ）ボタン 

ジョグダイヤルを使用してジョグモードの再生を行いたい 
とき、押して点灯させます。 

〇 SHUTTLE (シャトル）ボタン 

シャトルダイヤルを使用してシャトルモードの再生を行い 
たいとき、押して点灯させます。 

〇ジョグ/シャトル走巧インジケーター 

ジョグモード、シャトルモードまたはバリアブルモードで 
の再生方向を示します。 

◄(緑）：逆方向再生中に点灯 
►(緑）：順方向再生中に点灯 
■ (オレンジ）： 静止画表示中に点灯 

〇ジョグダイヤル 

ジョグモードの再生を行うとき回します。をに回すと順方 
向再生、左に回すと逆方向再生を行います。ジョグモード 
では、ジョグダイヤルの回転速度に応じて±1倍速の範囲 
内で再生を行うことができます。クリックする位置はあり 
ません。 

© シャトルダイヤル 

シャトルモードまたはバリアブルモードの再生を行うとき 
回します。右に回すと順方向再生、左に回すと逆方向再生 
を行います。 

• シャトルモードでは、シャトルダイヤルの回転角度に応 
じて± 20倍速 (MPEG HD / DVCAM 使用時）の範囲内 
で再生を行うことができます。 

• バリアブルモードでは、シャトルダイヤルの回転角度に 
応じて-!〜+ 2倍速の範囲内で再生速度を細かく調整 
することができます。 

シヤトルダイヤルはセンター位置でクリックします。この 
位置では静止画再生を行います。 



〇 PREV (プリビアス） /TOP (トップ）ボタン 

単独では PREV ボタン、 SHIFT ボタンを併用すると TOP 
ボタンとして機能します。 

PREV ボタン： 押して点灯させると、現在のクリップの先 
頭フレームにジャンプします。現在のクリップの先頭 
フレームを表示しているときに押すと、1つ前のク 
リップの先頭フレームにジャンプします。 

TOP ボタン： 先頭クリップの先頭フレームにジャンプしま 
す。 

PLAY ボタンを押したまま PREV ボタンを押すと、逆方向 
高速サーチが斤われます。 

〇 PLAY (再生）ボタン 

再生を開始したいとき、押して点灯させます。再生を停止 
するときは STOP ボタンを押します。 

このボタンを押したまま NEXT ボタンまたは PREV ボタ 
ンを押すと、順方向または逆方向の高速サーチが行われま 
す。 

© NEXT (ネクスト） /END (エンド）ボタン 

単独では NEXT ボタン、 SHIFT ボタンを併用すると END 
ボタンとして機能します。 

NEXT ボタン： 押して点灯させると、次のクリップの先頭 
フレームにジャンプします。 

END ボタン： 最終クリップの最終フレームにジャンプしま 
す。 

PLAY ボタンを押したまま NEXT ボタンを押すと、順方向 
高速サーチが行われます。 

〇 STOP (停止） /STANDBY (スタンバイ）ボタン 

単独では STOP ボタン、 SHIFT ボタンを併用すると 
STANDBY ボタンとして機能します。 

STOP ボタン： 記録-再生などを停止させたいとき、押し 
て点灯させます。停止位置のフレームが表示されます。 
STANDBY ボタン： 本機をスタンバイオフモードにしま 
す （ STOP ボタン点灯、 STANDBY インジケーター消 
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灯)。再度押すと、元の状態に戻ります （ STOP ボタン 
点灯、 STANDBY インジケーター点灯)。 

♦ 本機には、ディスク停止モードで一定の時間が経過すると 
自動的にスタンバイオフモードに移ります。 


0 REC (記録）ボタン 

記録を開始したいとき、このボタンを押したまま PLAY ボ 
タンを押します。記録はディスクの未記録部分に行われま 
す。 

記録を停止するときは、 STOP ボタンを押します。記録し 
た部分のクリップが作成されます。 


刪 

薄 

湘 


後面パネル 


ごを意 


♦詳しくは、「端子カバーを取り外す」 （24 ぺージ）をご覧くださ 

い。 


工場出荷時は、後面ノくネルの端子の一部に端モカバーが取 
り付けられています。ここでは、それらをすべて取り外し 
た状態で各端子の説明をしています。 



のアナ□グビデオ信号入出力部 



型） 

2 個の端子は ルー プ スルーになって おり、左側に基準ビデ 
才信号を入力すると、右側の端子 （W ) に接続された機器 


にも同じ信号が入力されます。右側の端子に何も接続され 
ていない 場合は、自動的に 75Q で終端されます。 

〇 COMPOSITE OUT (コンポジット出力）端子 （ ピン 
ジャック、 BNC 型） 

コンポジットビデオ信号出力端子です。 

ファンクシヨンメニユ ー P1 ぺージ の CHARSEL が rON 」 
に 設定 （的ぺージ 参照）されて いると きは、 タイムコー 
ド、メニユー 設定、 エラーメッセージ などの文字情報が 
スーパーインポーズ されて出力されます。 

包 MONITOR (モニター)端テ （ D - sub 1已ピン） 

HD アナログビデオ信号を出力します。出力信号は、セッ 

ト アップメニユーの interface select >D-SUB 
OUTPUT (71 ぺージ参照）で切り換え可能です。 
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回アナ□グオーディオ信号入出力部 


回デジタル信号入出力部 



〇 AUDIO INPUT (アナ□グオーデイオ信号入力）1/3、 
2/4端モ （XLR 3ピン、凹） 

ァナログオーデイオ信号を入力します。 

ファンクシヨンメニュ ー HOME ぺージの A 1 INPUT ~ A 4 
INPUT で祐6ぺージ参照）、1/3端子への入力信号 
( ANAL 0 G 1) と2/4端子への入力信号 （ ANAL 0 G 2) を 
才ーデイオ チャンネル 1〜4に割り当てることができます。 
基準 乂カレべルは、 セットアップ メニューの AUDIO 
CONTROL >LEVEL SELECT で設定 （71 ペー ジ参照）す 
ることができます（工場出荷時設定は INPUT : + 4 dB 、 

REF LEVEL : - 20 dB ) 〇 

〇 AUDIO OUTPUT (アナ□グオーデイオ信号出力）！/ 
3、2/4端子 （XLR 3ピン、凸） 

アナログオーデイオ信号を出力します。 

4 チャン ネルオーデイオを出力する場合は、セットアップ 
メニューの INTERFACE SELECT > AUDIO OUTPUT で 
口 1 ページ 参照）、 チャン ネルし2を出力するか、 チャン 
ネル3、4を出力するかを選択できます（工場出荷時設定： 
チャン ネルし2)。出カ レベルは、 セットアップ メニュー 
の AUDIO CONTROL >LEVEL SELECT で設定 （71 ペー 
ジ参照）することができます。（工場出荷時設定：+ 4 dB ) 

©AUDIO MONITOR (才ーデイオモニター)端子（ピン 
ジャック） 

モニター用の才ーデイオ信号を出力します。 

モニター する チヤン ネルは、 ファンクシヨンメニュ ー P 1 
ぺージの MONI CH と MONI SEL で設定します （67 ペー 
ジ参照)。 



〇 HDSDI INPUT ( HD シリアルデジタルインターフェー 
ス入力） 端子 （ BNC 型） 

HD フォーマットのビデオ/才ーディオ信号を乂力します。 

〇 HDSDI OUTPUT ( HD シリアルデジタルインター 
フェース出力） 端モ （ BNC 型） 

HD フォーマッ トの ビデオ/才ーディオ信号を出力します。 
ファンクシヨンメニュー P 1 ページの CHARSEL が rON 」 
に 設定祐 7ぺージ 参照）されて いると きは、 タイムコー 
ド、メニュー 設定、 ェラーメッセージなどの 义字情報が 
スーパーインポーズ されて出力されます。 

包 SDSDI OUTPUT ( SDSDI 信号出力）端子 （ BNC 型) 

HD ビデオ乂力信号をダウンコンバートした SDSDI 信号ま 
たは記録/再生中の SDSDI 信号を出力します。 

ファンクシヨンメニュー P 1 ぺージの CHAR SEL 力 5— rONj 
に設定祐 7 ページ参照）されているときは、タイムコー 
ド、 メニュー 設定、 ェラーメッセー ジなどの义字情報が 
スーパー イ ン ポーズされて出力されます。 

团デジタルオーディオ信号入出力部 


©DIGITAL AUDIO ( AES / EBU ) INPUT 1/2、 3/4 端モ 



©□に ITALAUDIO ( AES / EBU ) OUTPUT 1/2、 3/4 端モ 


〇 DIGITAL AUDIO ( AES / EBU ) INPUT (デジタルオー 
デイ オ信号入力） 1/2、3/4端モ旧 NC 型） 

AES/EBU フォー マツトのデジタルオーデイオ信号を入力 
します。1/2端子がオーデイオチャンネル1/2に、3/4端子 
がオーデイオチヤンネル3/4に対応しています。 


を部の名称と働さ 
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O DIGITAL AUDIO ( AES / EBU ) OUTPUT ( デジ-夕 J レ 
才ーデイオ信号出力）1/2、3/4端子 （ BNC 型） 

AES/EBU フォー マツトのデジタルオーデイオ信号を出力 
= します。1/2端子がオーデイオチヤンネル1/2じ、3/4端子 
= がオーデイオチヤンネル3/4に対応しています。 

m 

刪 

薄 
湘 


固タイムコード入出力部 


©TIME CODE IN 端子 

©TIME CODE 日 UT 端子 


riME CODE 


i G 

1 


〇 TIME CODE IN (タイムコード入力）端子 

外部機器で発生させた SMPTE タイムコードを入力します。 

©TIME CODE OUT (タイムコード出力）端子 

本機の動作状態に応じて次のタイムコードを出力します。 
再生時： 再生タイムコード 

記録時： 内蔵のタイム コード ジ卫ネ レーター で発生する夕 
イム コード または TIME CODE IN 端子に入力された 

タイムコード 

固電源部 


〇 〜 AC 11 \]端モ 

©POWER スイッチ 


〜 AC IN 



POW ER 






1 



, O 





端モ 




〇 〜 AC IN (AC 電源入力）端子 

別売りの電源コードを使って AC 電源に接続します。 

〇 POWER (ま電源）スイッチ 

rij 側を押すと電源が入ります。「〇」側を押すと電源が切 
れます。 

本機の使用時は、通常この POWE 民スイッチを「。側に設 
定しておき、前面のオン/スタンバイスイッチで本機の可 
動状態とスタンバイ状態を切り換えます。 


ごま意 


本機が可動状態のときに前面パネルのオン/スタンバイス 
イッチを押すと、データの保存が行われてから本機はスタ 
ンバイ状態（インジケーターがオレンジの状態）になりま 
す。主電源を切るときは、おず本機がスタンバイ状態に 
なっていることを確認してから、 POWER スイッチの「〇」 
側を押してください。 

©み（等電位ァース）端テ 

等電位接化接続に使用します。 

团が部機器接続部 


々 CONTROL 端子 

©RS232C 端子 


m 

OU モート端モ選択 I 
スイッチ 

©15400 端子一 
©/^端テ - 


包 REMOTE ( 日 P ) 端テ 


bS400 

國 


0 


〇 CONTROL (コント□-ル）端テ （ S ニジャック4極) 

別売り のリモートコントロールユニット RM - LG 2 を接続し 
ます。 


〇 RS 232 C (シリアルインターフエース）端モ OD-sub 
9ピン、凸） 

コンピューターなどシリアルインターフエー スを持つ機器 
から本機を操作するときに、それらの機器を接続する端子 
です。 

この端子を使用するときは、リモート端モ選択スイッチを 
RS 232 C 側に設定し、セットアップメニューの 
INTERFACE SELECT > REM 0 TE I/F を「 9 PIN / RS - 
232 C 」 に設定します （72 ぺージ参照）。 

包 REM 0 TE (9 P ) (リモートコント□-ル9ピン）端モ 
( D-sub 9ピン、凹、 RS -422 A 準拠） 

RS -422 A S 0 NY 9 ピン VTR プロトコル巧応のコントロー 
ラーまたは VTR から本機を操作するときに、それらの機 
器を接続します。 この 端子を使用するときは、 リモ ート端 
子選がスイッチを REMOTE 设 P ) 側に設定し、セットアッ 
プメニューの INTERFACE SELECT > REM 0 TE I/F を 
「9 PIN / RS 232 C 」 に設定します （72 ぺージ参照）。 
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o リモート端子還択スイッチ 

使用する端子側に押して、 RS 232 C 端子と REMOTE 设 P ) 端 
子のどちらを使用するか選がします。 

© ilS 400端モ（巨ピン 、 IEEE 1394準拠） 

DV 機器やコンピューターを、 LLINK ケーブルを使って接 
続します。 

セットアップ メニ ユーの INTERFACE SELECT > i.LINK 
MODE の設定に応じて （72 ぺージ参照）、次の2通りの使 
いかたがあります。 

AV/C ( Audio/Video Control ) 接続： DVCAM フォー 

マットのデジタルビデオ/オーデイオ信号を出力しま 
す （ i . LINKM 0 DE を 「 AV / C 」 に設定)。 

才ーデイオ出力信号は、セットアップメニューの 
AUDIO CONTROL DV OUT MODE の設定 （71 ぺ一 
ジ参照）により2チヤンネルまたは4チヤンネルを選 
択できます。 

FAM (file access mode ) 接続： コンピューターとの 間 
で、ファイルを入出力します （ i . LINKMODE を 
「FAM (PC REMOTE )」 に設定)。 


ごま意 


• ^400端子を使って接続した外部機器の映像/音声信号が 
出力されないときは、 LLINK ケーブルを外して、もう一 
度まっすぐに接続し直してください。 

. 6ピン型の i . LINK 端子を持つ機器と本機を i . LINK ケーブル 
で接続する場合、 LLINK ケーブルを抜き差しするとき 
は、あらかじめ機器の電源を切って電源プラグをコンセ 
ントから抜いてください。機器の電源プラグを差したま 
ま LLINK ケーブルを抜き差しすると、機器の i . LINK 端 
子から出力している高電圧 (8 〜40 V )による電流が本機 
に流れ込み、本機の故障の原因となる恐れがあります。 

.6 ピン型の i . LINK 端子を持つ機器と本機を接続する場合 
は、巧手側機器の6ピン型の i . LINK 端子から先に接続し 
てください。 

• 再生モードな外のとき（ジョグ/シャトルモードなど） 

は、この端子から出力される才ーデイオ信号を他の機器 
でモニターすると、本機で再生した才ーデイオ信号と異 
なる音声になることがあります。 

(信号用アース）端モ 

システムの 接化線に接続します。 


ホ外線リモートコマンダー 

リモート コマンダーを、本体のホ外線受光部に向けて キー 
やパッドを押すと、か応する操作が実行されます。 



m 

刪 

語 

地! 


〇設定変更パッド 

本体の機能と次のように対応しています。 
上端を巧す： t / MARKl ボタン 
下端を巧す： A / MAR ^ ボタン 
左端を巧す： -^/ IN ボタン 
ち端を巧ず： 一/ OUT ボタン 
中央を巧ず： SET ボタン 

©THUMBNAIL (サムネイル）キー 

本体の THUMNAIL ボタンと同じ働きです。 


〇 CHARACTER (キヤラクター)キー 

押すたびに、 モニター 画面に スーパーイ ン ポーズ される文 
字情報をオン/オフしたり、 LCD に切り換えます。 

〇 SUB CLIP (サブクリップ）キー 

本体の SUB CLIP ボタンと同じ働きです。 


ごま意 


クリツプリストが登録されていないときは、このキーを押 
しても操作は無効です。 

包 記録/再生コント□—ルキー 

PREV (プリビアス）キ ー :押すと、現在のクリツプの先 

頭フレームにジャンプします。現在のクリツプの先頭 
フレームを表示しているときに押すと、1つ前のク 
リツプの先頭フレームにジャンプします。 

PLAY (再生）キ ー :再生を開始したいとき押します。再 
生を停止するときは STOP キーを押します。 

NEXT (ネクスト）キー :押すと、次のクリツプの先頭フ 
レームに ジャンプします。 

STOP (停止）キ ー :記録-再生などを停止させたいとき 
に押します。 


を部の名称と働さ 
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O SEARCH (サーチ）キー 

◄◄を押すと、 - 5倍速で逆方向にシャトル再生します。 
►► を押すと、+ 5倍速で順方向にシャトル再生します。 


I リモートコマンダーをご使用になる前に 

W 絶縁シートを引き抜いてください。 

刪 絶縁シート 



電池の交換時期 

リチウム電池の能力が低下すると、ボタンを押しても操作 
できないことがあります。リチウム電池の寿命は通常め1 
年ですが、巧用頻度によって変わります。 

リモコンの ボタンを押しても本機がまったく動作しない場 
合は、電池を交換し、動作を確認してください。 


リモートコマンダーのリチウム電池を交換ずるには 

リモート コマン ダーには市販のリチウム電池 CR 2025 を使 
用します。 CR 2025 な外の電池は使用しないでください。 

1ロックレバーを 押した まま ①、電池 ホルダーを 引き出 
す@。 



2 +を上向きにして新しい電池を入れ①、カチッと音が 

するまで電池ホルダーを押し込む⑤。 


+を上向をにする 



ごま意 


指定な外の電池に交換すると、破裂する危険があります。 
使用済みの電池は、説明書に従って処理してください。 
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各部の名称と働さ 


















準備 



曰本向けに設定する（シ 
ステム周液数の設定） 


本機はシステム周波数が未設定の状態で出荷されています。 
したがって、本機をご使用になるじは、ネリめにシステム周 
波数を設定する化要があります。（システム周波数を設定し 
ないと、本機を使用することはできません。） 

いったん設定すれば、電源を切っても保持されます。 

システム周波数を設定するには 

次のようじ操作します。 


を面バネル 



4 タイムデータ表お部 Q 


1 本機の電源を入れる。 

デイスプレイに SYSTEM SEL 画面が表示されます。 



2 f/MARKl ボタンまたは ♦/ MARK 2 ボタンを押して、 
使用するシステム周波数を選択する。 

3 SET ボタンを押す。 

デイスプレイに 「NOW SAVING ..」 と表示され、変更 
した設定が本機のメモリーに保存されます。 

保存が終了すると、「 COMPLETE ! !」が表示されます。 


601 または 30 P を還巧したときは 

手順2で6阻または 30 P を選択すると、 SET ボタンを 
押したとき次の画面が表示されます。 


SYSTEM SEL 


SYSTEM FREQ 
UC/J SELECT 

: 601 

UC 

」 


SELECT : 

( 个 ） MKEY 

DATA SET : 

SET KEY 


f/MARKl ボタンまたは I -/ MARK 2 ボタンを押して UC 
(日本な外の地域用）または J (日本国内用）を選がし 
SET ボタンを押します。 


ごま意 


手順3を実行する前に電源を切らないでください。電 
源を切ると、システム周波数の設定が保存されません。 


曰本向けに設定する（システム周波数の設定) 






















































































4 オン/スタンバイスイッチを押して本機をスタンバイ状 
態じし、再度スイッチを押して可動状態じする。 

選択したシステム周波数で使用できるようになります。 

♦本操作で設定した内容は、セットアップメニューの 

OPERATIONAL FUNCTION >SYSTEM SEL >SYSTEM 
F 民 EQ で変更することができます。セットアップメニューにつ 
いては、第曰章の「システムメニュー」 （68 ページ）をご覧く 
ださい。 


端子カバーを取 D かす 

工場出荷時は、は下の端子に端モカバーが取り付けられて 
います。 

• AUDIO OUTPUT 1/3、2/4 端子 

• HDSDI INPUT 端子 

• HDSDI OUTPUT 端子 

• SDSDI OUTPUT 端子 

• RS 232 C 端子 


これらの端子を巧うときは、た I 下のように端子カバーを取 
り外してから、本機を巧用してください。 



1 POWER (主電源）スイッチを押して、本機の電源を 
オフにする。 


2ネジのお状に合ったプラスドライバーを使って、端子 
カバーの ネジを 外す。 

3端子カバーを取り外す。 


外したネジと端子カバーは、なくさないように保管し 
てください。 


触の刪揣誦 
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端テカバーを取0外す 



































































接続と設定 


ごま 意 


本章で記載されている周辺機器や関連機器は、すでに「生 
産完了」となっている場合があります 0 
機器の選定にあたっては、ソニーの営業担当者またはお買 
い上げ店にお問い合わせください。 


外音 B モニターと接続する 

本機の映像出力端子や MONITIR 端子にソ ニー製マルチ 
フォー マット 液晶 モニター を接続する場合の例を示します0 

♦ 出力映像にタイムコードや本機の動作状態などの文字情報を 
スーパーインポーズ（が加）することができます。詳しくは、 
「文字情報をスーパーインポーズする」 （30 ぺージ）をご覧くだ 
さレ'*。 

HD の映像を見るには 

次図の①または⑤の方法で接続します。 

⑤の 方法で接続するとき は、セットアップメニューの 
INTERFACE SELECT > D-SUB OUTPUT を「 YPbPr 」 に 
設定します （71 ぺージ参照）。 


PDW -70 MD 体機) 






マルチ フオーマツ トミを晶 モニター 


LMD -172 W /232 W 

a ) HD 甜 I 信号を入力するには、 BKM -243 取（別売り） 
が‘必要。 


接続ちまと接続ケーブル 



接続方法 

接続ケーブル（別売り） 

の 

HDSDI 

7 日 Q 同軸ケーブル 

③ 

コンポーネント 

( Y / Pb / Pr ) 

D - Sub 1 日ピンーアナログコンポーネントケー 

ブル、ピンプラグーステレオミニプラグケー 

ブル 


SD の映像を見るには 

次図の®または®の方法で接続します。 


她の刪憔話 


接続と設定 
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• 本機の 400 端子は 6 ピンです。ノートタイプコンピュー 
ターの i.LINK 端子のピン数をご確認の 上、 適切な i.LINK 
ケーブルを使用してください。 

♦ PDZ-1 の概要とインストールの方法については、第 4 章の 

「 Proxy Browsing Software PDZ-1 を使う」 （ 62 ページ）をご覧 
ください。また、 PDZ-1 の使いかたについては、 PD2-1 のへル 
プをご覧ください。 

♦ FAM 接続には制限事項があります。 


PDW-70MD (本機) 



コンピユーターの 設定 

本機の設定 

PDZ -1 をインストール 

セットアップメニューの INTERFACE 

SELECT > i.LINK MODE を 「 FAM(PC 
REMOTE )」 に設定 （72 ページ参照） 


XLR ケーブル（オーディオケーブル） 
を使う 

ネ機のアナログ信号乂出力端子に XLR ケーブルを接続する 
ときは、必ず付属のフェライトコアを XLR ケーブルに取り 
付けてお使いください。取り付けかたはは下のとおりです。 

フェライトコアを取り付けるには 

本機に接続するコネクター側で、 XLR ケーブルをフェライ 
トコアに1回巻き付け、指定の位置に固定します。 


XLR ケーブル 




UOMTO 。 拍 "2C _I I_ REMOTE(9 円 

を國句匙 " | 〇に司〇 | 占 | 〇に司〇 1 


SDSDI 轟 
OUTPUT 笞 


(D 


COMPOSITE 
IN 端テ 




I SOI 信号入力端子が 


旨旨旨旨旨旨旨□お 


マルチフォーマット 
エンジン MEU-WX2 


龍 



マルチ フオー マツトあ晶 モニター 
LMD-172W/232W 

a)SDSDI 信号を义力するには， BKM-220D ( 別売り）が 
必 ' 要。 


接続ち法と接続ケーブル 



接続ち法 

接続ケーブル（別売り） 

0 

SDSDI 

75 Q 同軸ケーブル 

⑤ 

コンポジット 

7 己 Q 同軸ケーブル、ピンプラグーステレ 

オミニプラグケーブル 


i . LINK を利用して PDZ -1 を使用ず 
る （ FAM 接続） 

付属の Proxy Browsing Software PDZ-1 を巧用して、プロ 
キシ AV データの簡易編集を行うことができます。ここで 
は、 PDZ-1 をインストールしたコンピューターと本機を、 
i.LINK 端子を介して FAM 姐 e access mode) 接続する場 
合の例を示します。 


コンピューターに PDZ-1 をインストールすると、 FAM 接 
続に必要な FAM ドライバーもインストールされます。 


ごま意 


她 W 刪雌 a 
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接続と設定 






























































































































































XLR ケーブルの径が大きいときは 

XLR ケーブルの径が大きく、フェライトコアに巻き付ける 
ことが難しい場合は、そのままケーブルをフェライトコア 
にはさんでください。この場合、次図に示すように結まバ 
ンド（別売り）などを使って、フェライトコアを指定の位 
置に固定してください。 



ごを意 


本機は、 XLR ケーブルにフェライトコアを取りがけない 
と、 aSPR 11 Class B および C 投 PR 22 Class B の EMI 規格 
を満たしませんのでご注意ください。 


か部同期 

HDSDI INPUT 端子への信号入力 （HDSDI 乂力）の有無、 
REF VIDEO INPUT 端子への信号入力 (REF VIDEO A 
力）の有無、 フアンクシヨンメニュー HOME ページのV 
INPUT の設定祐6ぺージ参照）に応じて、本機は次表の 
ように外部同期します。 


HDSDI 

INPUT 端子 

REF VIDEO 

INPUT 端モ 

V INPUT の設定 

外部同期 

入力あり 

入力あり 

HDSDI 

REF VIDEO 入力 

に同期 

SG 

REF VIDEO 人力 

に同期 

入力あり 

入力なし 

HDSDI 

HD 涨 I 入力に同 

期 

SG 

外部同期しない 

入力なし 

入力あり 

HDSDI 

REF VIDEO 入力 

に同期 

SG 

入力なし 

入力なし 

HDSDI 

外部同期しない 

SG 


ごま意 


FAM 接続によるファイル操作時は外部同期しません。 


她 W 刪懦誦 


が部同期 
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初期設定 


本機では、操作前の主要なセットアップをメニュー操作で 
行えます。 

ここでは日か/時刻の設定とディスプレイ画面の明るさ調 
整について説明します。 

♦ メニューの操作方法および各メニュー項目について詳しくは、 
第目章「メニュ ー 」をご覧ください。 


日付と時刻を設定する 

本機をネリめて使用するときは、次の操作により日付と時刻 
を設定します。 


ごを意 


操作の前に、 raSPLAY ボタンを押してモニター画像表示 
部を最大サイズにしてください。または、本機に外部モニ 
夕一を接続して、モニター画面にメニューがスーパーイン 
ポーズされるようにしてくださいは0ページ参照）。 


画 

目 UOL 


1.1 
圍;1!| 

00 

II 呈1 


曲恐 i 

H 11" HOIIIW 9 > < 

:〇〇. 00:00 

""が 


窗巧巧巧巧强，な B.H 



S5 で 5* SST M 口 

芦 E …ザ位）回 （•！ ,♦) 

◎◎ 患 Tu , 

_ m— P の 心, 


1 MENU ボタンを押す。 

システムメニューが表示されます（ ㈱ ぺージ参照）。 

2 f / MARKl ボタンまたは I -/ MARK 2 ボタンを押して 
DATE/TIME PRESET を選択し、- ►/ OUT ボタンを 
押す。 

DATE/TIME PRESET 画面が表示されます。 


DATE/TIME PRESET 


YEAR 

2006 


MONTH 

04 


□AY 

08 


TIME 

10:09:17 


TIME ZONE 

UTC_00：00 



INC/DEC 

JOG DIAL 


SHIFT 

«-) ( 今 ） KEY 


□ATE SPUE 

SET KEY 


TO MENU 

MENU KEY 


DATE/TIME PRESET 画面では、次の項目を設定し 
ます。 

YEAR :西暦年 
MONTH :月 
DAY :日 
TIME :時間 

TIME ZONE :タイムゾーン（協定世界時に巧する時 
差） 

d 年月日、時刻、タイムゾーンを設定する。 

設定画面で点滅している巧の値を変更することができ 
ます。 

点滅巧を移動ずるには 

■^/ IN ボタンまたは- ►/ OUT ボタンを押します。 
点滅衍の値を変更ずるには 

f / MARKl ボタンまたは ♦/ MARK 2 ボタンを押すか、 
ジョグダイヤルを回します。 

値を初期値に戻すには 

RESET ボタンを押します。 

4必要な項目の設定が終わったら、 SET ボタンを押す。 

「 NOW SAVING ...」 のメッセージが表示され、設定が 
保存されてメニユーが消えます。 

設定を巧巧しないでメニユーを消ずときは 

MENU ボタンを2回押します。 


ディスプレイ画面の明るさを調整する 

次の操作じより、ディスプレイ画面の明るさを調整するこ 
とができます。 


ごま意 


操作の前に、 mSPLAY ボタンを押してモニター画像表示 
部を最大サイズにしてください。または、本機に外部モニ 
ターを接続して、モニター画面に メニューがスーパー イン 


触の刪揣誦 
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初期設定 

































































ポーズされるようにしてください （30 ぺージ参照）ぺージ 
参照)。 



1 MENU ボタンを押す。 

システムメニューが表示されます （68 ぺージ参照）。 

2 f / MARKl ボタンまたは I -/ MARK 2 ボタンを押して 
SETUP MENU を選がし、- ►/ OUT ボタンを押す。 

セットアップメニューが表示されます（锁ページ参 
照)。 

3 f / MARKl ボタンまたは I -/ MARK 2 ボタンを押して 
DISPLAY CONTROL を選択し、- ►/ OUT ボタンを押 
す。 

♦ DISPLAY CONTROL メニューが表示されます （70 ペー 
ジ参照）。 

4 f / MARKl ボタンまたは I -/ MARK 2 ボタンを押して 
BRIGHTNESS を選択し、- ►/ OUT ボタンを押す。 


LCD BRIGHTNESS 画面が表示されます。 


SETUP MENU 


LCD BRIGHTNESS 


preset : 日已 H 


己已 (HEX) 


SHIFT 

«-) い ) KEY 

INC/DEC 

」 0 日 DIAL 

TO MENU 

MENU KEY 


5 画面の状態を見ながら明るさを調整する。 

設定画面で点滅している巧の値を変更することができ 
ます。16進数 （00 〜 7 F ( HEX )) で斤います。 


点滅衍の値を変更ずるには 

f / MARKl ボタンまたは ♦/ MARK 2 ボタンを押すか 
ジョグダイヤルを回します。 

値を工場出荷時の設定に戻ずには 

RESET ボタンを押します。 

6 調整が終わったら、 SET ボタンを押す。 

「NOW SAVING ..」 のメッセージが表示され、設定が 
保存されてメニューが消えます。 

設定を巧巧しないでメニユーを消ずときは 

MENU ボタンを2回押します。 


点滅衍を移動ずるには 


■^/ IN ボタンまたは今/ OUT ボタンを押します。 


初期設定 



























































表示 

意味 

CNT 

カウンターのデータ 


表示 

意味 

了 C 氏 

TC リーダーのタイムコード 

UB 民 

TC リーダーのユーザービット 

TC 民. 

VITC リーダーのタイムコード 

UB に 

VITC リーダーのユーザービット 

TCG 

タイムコードジェネレーターのタイムコード 

UBG 

タイムコードジェネレーターのユーザービット 

IN 

IN 点 

OUT 

OUT 点 

DU 民 

IN 点から OUT までのデュレーション 


タイムデータやユーザービットを正しく読みとれなかった 
ときは、 " T * R "、 でボ’、 " T * R ."、" U * R ." のように、こ 
のブロックに"*"マークが表示されます。 

© タイムコードリーダーのド□ップフレームマーク（シス 
テム周波数色 0 I / 30 P の場合のみ） 

:ドロップフレームモードのとき 
： ノンドロップフレームモードのとき 

包タイムコードジェネレーターのド□ップフレームマーク 
( システム周波数 60 I / 30 P の場合のみ） 

:ドロップフ レームモー ド（工場出荷時の設定）のとき 
： ノンドロップフ レームモー ドのとき 

〇 VITC データのフィールドマーク 
"":ブランク（空白）： フィールドし3 (システム周波 
数 60 I /30 P ) またはフィールドし3、5、7 (システム 
周波数 50 I /25 P ) を表示するとき 
"が：フィールド2、4 (システム周波数6曲/ 30 P ) または 
フィールド2、4、6、8 (システム周波数5助/ 25 P ) を 
表示するとき 

©本機の動作モード 

表示内容は、下図のように2ブロックに分かれています。 

A ブ□ック： 動作モード 
B ブ □ッ ク： サーボロック状態または再生速度 


表示 

動作モード 

A ブ n ック 

日ブ n ック 

DISC OUT 


ディスクが 挿入され ていない 

LOADING 


ディスク 挿入中 

UNLOADING 


ディスク排出中 

STANDBY 

OFT 


スタンバイオフモード 


文字情報をスーパーイン 
ポーズする 


本機の HDSDI OUTPUT し2端子および MONITOR 端子 
から出力される HDSDI 信号と 、 SDSDI OUTPUT 端子か ら 
出力される SDSDI 信号 、 COMPOSITE OUT 端子から出力 
されるコンポジットビデオ信号に、タイムコード、メ 
ニュー 設定、 アラームメッセー ジなどの文字情報を スー 
パーインポーズ（重ねて表示）することができます。 

文字情報の表示をオン/オフするには 

フアンクシヨンメニュー P 1 ページの CHAR SEL で設定し 
ます。祐7ぺージ参照） 

ON :文字情報を表示する。 

OFF :义字情報を表示しない。 

LCD :本機のディスプレイには文字情報を表示し、本機に 
接続した外部モニターには文字情報を表示しない。 


ON を選択した場合 、 SETUP MENU >DISPLAY 
CONTROL >HD CHARA の設定により、 HD 出力へのス ' 
パーインポーズに することもできます。 

表示内容 


〇タイム データの 種類 


タイムデータ 


©タイムコードリーダーの 
ド□ップフ レー ム マー ク日） 


0タイム コー ドジェネ レーターの 
ド□ップフ レー ム マー ク日） 


OVITC データの 
フイールドマーク 


T 

C 

R 


|〇 

0 


0 

4 

□ 

4 

7 

占 

0 

7 

内 




P 

L 

A 

Y 




L 

0 

C 

K| 


— 


d 本機の動作モード 
a ) システム周波を 60 I /30 P の場合のみ 


〇タイムデータの種類 


ご注意 


ご注意 
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表示 

動作モード 

A ブ□ック 

日ブ□ック 

STOP 


ストップモード 

NEXT 


次のタリップの先頭フレームにキュー 

アップ中 

PREV 


現在のクリップの先頭フレームに 

キューアップ中 

F.FWD 


順方向高速サーチ 

F.R 丘 V 


逆方向高速サーチ 

PLAY 


再生モード（サーボアンロック） 

PLAY 

LOCK 

再生モード{サーボロック ） 

民 EC 


記録モード （ サーボアンロック） 

民 EC 

LOCK 

記録モード（サーボロック） 

JOG 

STILL 

ジョグモードの静止画 

JOG 

FWD 

正方向のジョグ 

JOG 

REV 

逆方向のジョグ 

SHUTTLE 

STILL 

シャトルモードの静止画 

SHUTTLE 

(速度} 

シヤトルモード 

VAR 

(速度} 

バリアブルモード 

TOP 0001 /xxxx 

先頭クリップの先頭フレームにキュー 

アップ中 

END xxxx/xxxx 

最終タリップの最終フレームにキュー 

アップ中 

PREROLL 

プリロール動作でのキューアップ中 


サブ情報を表示ずる 

セットアップメニューの mSPLAY CONTROL >SUB 
STATUS を rOFFj た 1外 に 設定す ると （70 ぺージ 参照）、 
動作モード表示の下にサブ情報が表示されます。 


下 
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0 


0 
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4 
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0 

7 
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Y 





L 
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1 
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S 


V 


A 

1 

2 

3 

4 


T 

C 


サブ 

青 報 


SUB STATUS を nc MODEJ に設定したとき 


画面上の表示 

意味 

INT PRST FREE 

内蔵タイムコードジェネレーターが FREE RUN 

モードで歩進している。 

INT PRST 民 EC 

内蔵タイムコードジェネレーターが REC RUN 

モードで歩進している。 

INT REGEN - T&U 

内蔵のタイムコードジェネレーターが読み取つ 
たタイムコード （ LTC ) に同期している。 

EXT LTC - T&U 

内蔵タイムコードジェネレーターカ S 、 外部から 
入力されるタイムコード （ LTC ) に同期して、 
それと同じ値のタイムコードおよびユーザー 
ビッ ト データを発生 （ リジェ本レート）してい 

る。 

EXT VITC-T 色 U 

内蔵タイムコードジェネレーターカ S '、 外部入力 

ビデオ信号に挿入されている VITC に同期して、 
それと同じ値のタイムコードおよびユーザー 
ビットデータを発生 （ リジェ本レート）してい 

る。 

EXT DVIN - T 色 U 

内蔵タイムコードジェネレーターう《、^^5400端子 
を介して入力される外部タイムコードに同期し 
て、それと同じ値のタイムコードおよびユー 
ザービットデータを発生 （ リジュネレート）して 
レ作。 

EXT DVIN . V - T&U 

I 々蔵タイムコードジェネレーターう;、 1 S 400端モ 

を介して入力される外部 VITC に同期して、そ 
れと同じ値のタイムコードおよびユーザービッ 
トデータを発生 （ リジェ本レート）している。 


SUB STATUS を 「REMAIN」 に設定したとき 


画面上の表示 

意巧 

REMAIN 120 min 

ディスクの記錄残量を分単位で表示する。残量 
カミ未検出のとき、表示は " REMAIN — min " に 

なる。 


SUB STATUS の設定と表示されるサブ情報の内容は次の 
とおりです。 


SUB STATUS の設定 

サブ情報の内容 

TC MODE 

内蔵タイムコードジ卫ネレーターの動作状態 

REMAIN 

ディスクの空き容量（分単位） 

CLIP NO 

クリップ番号 


次表に、実際にモニター画面に出るサブ情報の表示とその 
意巧を示します。 
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記録-再生 


第 



ディスクの取 D 巧い 


記録•再生び可能なディスク 

本機では、な下のディスクの記録*再生が巧能です。 
Professional Disc リ （プロフェッショナル デイスタ） 
PFD 23 (容量 23.3 GB ) 

l)Professional Disc はソニー株式会社の商標です 0 


ごを意 


な下のディスクを使って記録*再生することはできません。 
• Blu-ray Disc 
• か oiessional Disc lor Data 


取り扱い上の注意 

取り扱いかた 

プロフェッショナル ディスクは力ートリッジに収納されて 
いるため、ほこりや指 I 文を気にせずに手軽に取り扱えるよ 
うに設計されています。ただし、落下などにより強い衝撃 
をカートリッジにをえると、破損、ディスクへの傷の原因 
となることもあります。傷などが付くと、録画できなく 
なったり、録画した内容を再生できなくなることがありま 
すので、取り扱いには充分注意し、大切に保管してくださ 

い0 

• 力ートリッジ内のディスクには直接触れないでください。 
• 故意にシャッターを開けると破損の原因になります。 

• 力ートリッジを分解しないでください。 

• インデックスシールは 付属の シールを 推奨します。正し 
い位置に I 占ってください。 

保管のしかた 

• 直接日光が当たるところなど、温度の高いところや湿度 
の高いところには置かないでください。 

• 力ートリッジにほこりなどが入る可能性のあるところに 
は放置しないでください。 


• 力ートリッジはケースに入れて保管してください。 

お手入れのしかた 

• カートリッジ表面についたほこりやゴミは、乾いた布で 
軽くふき取ってください。 

• 結露した場合は、十分乾いてからご使用ください。 


誤消去を防止ずる 

ディスクの記録内容を誤って消してしまうのを防ぐには、 
次図のようにディスク下面（ラベル面の裏側）にある記録 
禁止タブを矢印の方向に設定しておきます。 


ディスク下面 


記録禁止タブ 



記録禁止タブの設定 


SAVE^ 


このつめを矢印の方 
向にスライドさせる。 


SAVE^ 


o_j e_P> 

記録巧の状態 記録禁止の状態 

クリップごとに削除を禁止することもできます。詳しくは、「ク 
リップをロック（保護）する」 （41 ページ）をご覧ください。 


ディスクを出し入れする 

デイスタの出し入れは、オン/スタンバイスイッチのイン 
ジケーターう s ' 緑色に点灯した状態で、次図に示すように 
巧ってください。 
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オン/スタンバイスイツチとインジケーター 



ラベル面を上にして挿入する。 

ディスクが引さ込まれます。 

ディスクを挿入すると、ディスク挿入部のインジケーター 
がオレンジ色で点滅し、挿入が完了すると青色に点灯しま 
す。ディスタをイジェクトすると、ディスク挿入部のイン 
ジケーターが青色で点滅し、イジェクトが完了すると消灯 
します。 


ディスクをフオーマツトずる 

本機に未使用のディスクを挿入すると、自動的にフォー 
マットされます。 

記録済ディスクをフォーマットする場合は、フォーマット 
するディスクを挿入して、次のように操作します。 


ごを意 


記録済みディスクをフォーマットすると、ディスクに記録 
されていたデータは消まされます。（ロックされているク 
リップ （41 ぺージ参照）も消'去されます。） 
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1 D 投 PLAY ボタンを押してモニター画像表示部のサイズ 
を最大にする。 


2 MENU ボタンを押す。 

ディスプレイにシステムメニューが表示されます。 

3 f / MARKl ボタンまたは ♦/ MARK 2 ボタンを押して 
DISC MENU を選択し、- ►/ OUT ボタンを押す。 

4 ♦/ MARKS ボタンを押して FORMAT を選択し、-►/ 
OUT ボタンを押す。 

メニュー項目 QUICK FORMAT が選択されます。 

5 斗/ OUT ボタンを押す。 

「 QUICK FORMAT OK ?」 のメッセージが表示されま 
す。 

ディスクフォーマツトを中止ずるとさは 

RESET ボタンを押して手順 3 の状態に戻ります。メ 
ニューを消すときは手順 7 を実行します。 

6 SET ボタンを押す。 

フォーマットが始まります。 

ディスクのフォーマットが終了すると 、 「FORMAT 
COMPLETED 」 のメッセージが表示されます。 

引き続き別のディスクをフォーマットするときは 

「 FORMAT COMPLETED 」 のメッセージが表示され 
たら、 EJECT ボタンを押してディスクを取り出しま 
す。フォーマットしたいディスクを挿入し 、 rQUICK 
FORMAT OK ?」 のメッセージが表示されたら SET ボ 
タンを押します。 

7 MENU ボタンを押して、メニューを消す。 


記録を正常に終了できなかった場合の 
ディスクの取り扱い（サルベージ機 
能） 

記録中に後面パネルの POWER スイッチをオフにしたり電 
源コードを抜くと、記録が正常に終了しません。その結ま、 
ファイルシステムが更新されず、リアルタイムに記録され 
ていたビデオ/才ーディオデータがファイルとして認識さ 
れないため、そのときまでに記録したクリップの内容が失 
われます。 

本機はこのようなディスクを最小限の損失で復元する機能 
を備えており、これをサルベージ機能といいます。サル 
ベージ機能には、自動的に実行されるクイックサルベージ 
と必要に応じて実行できるフルサルベージがあります。 
クイックサルべージ： 不揮発性メモリーのバックアップ 
データとディスクに記録されているマーカーを元にし 
てクリップを復元します。処理時間は約5み'です。 
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電源オフにより記録が中断した後、ディスクが入った 
まま電源を再投入すると、自動的にクイックサルベー 
ジが行われます。 

フルサルべージ： ディスクに記録されている マーカー だけ 
を元にしてクリップを復元します。このためクイック 
サルべー ジより処理に時間がかかります。（ディスクの 
状態によって変わりますが、30ゆ程度です。） 

電源 オフに より記録が中断した機器から、電源 オフの 
まま手動で取り出されたディスクを本機に挿入すると、 
フルサルベージのま 斤が促されます。 

なお、記録中に前面パネルのオン/スタンバイスイッチを 
スタンバイに切り換えた場合は、記録後のデータ処理を完 
了してからスタンバイ状態になるため、そのときまでに記 
録したクリップの内容は失われません。 


ごま意 


• 記録が終了しても、 ACCESS インジケーターが消灯する 
までは後面パネルの POWER スイッチをオフにしないで 
ください。 

• 本機能は、不慮の事故が発生した場合に、記録した素が 
をできるだけ救済するために搭載されていますが、復元 
を1000/〇保証するものではありません。 

• 本機能をま斤しても、記録中断直前のデータは復元でき 
ません。データの消'失量は次のとおりです。 

クイックサルべージ： 記録中断直前の2〜4巧間のデー 
夕 

フルサルべージ： 記録中断直前の4 ~ 6巧間のデータ 
• クリップを復元していないディスクを挿入したり、挿入 
した状態で電源を入れると、毎回フルサルべージの実行 
を促されます。 

• クリップを復元していないディスクでは、正常に記録で 
きた部分を再生することはできますが、新たに記録する 
ことはできません。クイックフォーマットを行うと使用 
できるようになりますが、元の記録内容がすべて失われ 
ます。 

フルサルベージによりクリップを復元ずる 
には 

1 記録が正常に終了していないディスクを挿乂する。 

ディスプレイに 「 Salvage ? J のメッセージが表示され 
ます。 

クリップの復元を中止するときは 

RESET ボタンを押します。 


ごま意 


• RECINH が表示されているときは、 「 EJECT ?」 の 
メ ッセージが表示されます。ディスクが記録禁止状 
態になっている場合は、取り出して記録禁止状態を 
解除してから入れ直してください。フアンクシヨン 
メニユ ー P 1 ぺージで REC INH 力 5—「 ON 」 になって 
いる場合は rOFFj にしてください。 

• いったん復元処巧が始まると、中断することはでき 
ません。 

2 SET ボタンを押す。 

復元処理が始まり、 「 Executing 」 のメッセージが表示 

されます。 

処理が終了すると結果が表示されます。 

「 Incomplete !」 と表示された場合、正常終了しなかった 

クリップは失われます。 
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3 2 

1 ディスクを挿入する。 

2 REC ボタンを押したまま PLAY ボタンを押す。 

記録が始まります。 

3 記録を止めるときは、 STOP ボタンを押す。 

ディスクの記録容量を使い切ると 

記録が停止し、ディスプレイに 「ALARM D 投 C END 」 の 
メッセージが 表示されます。 


ごま意 


• 記録できるクリップの最短時間は2ゆです。記録と停止の 
操作を2巧な内で行った場合も2巧間記録します。 

• 記録できるクリップの最大数は300個です。クリップが 
300個記録されたディスクを入れて REC ボタンを押して 
も記録できません。（タイムデータ表示部に 「Disc Fu 山」 
と表示されます。） 

• 記録中に後面パネルの POWER スイッチをオフにしたり、 
電源コードを抜いたりしないでください。記録中に電源 
が切れると、そのときに記録していたクリップの内容は 
保証されません。詳しくは、「記録を正常に終了できな 
かった場合のディスクの取り扱い（サルべージ機能)」 

(33 ページ）をご覧ください。 


記録する 

1回の記録部分咸録開始から記録停止まで）を「クリッ 
プ」と呼びます。 

♦クリップについて詳しくは、 第 4 章 「シーンセレクション」を 
ご覧く ださい。 


記録 


ここでは、本機で映像と音声を記録する方法を説明します。 

♦ ファンクションメニューの操作について詳しくは、第日章の 
「フアンクションメニュー」をご覧ください。 

♦セットアップメニューの操作について詳しくは、第日章の 
「セットアップメニュー」をご覧ください。 


ごま意 


1枚のディスクにシステム周波数や音声記録フォーマット 
の異なる記録を混在させることはできません（ただしビッ 
トレートの混在は可)。記録済み部分とシステム周波数や音 
声記録フォーマットを変えて記録しようとすると、記録禁 
止となり、ディスプレイに RECINH が表示されます。 

記録を始める前に、次の設定と調整を行います。 

記録フォーマットの設定： 次項「記録フォーマットを設定 
するには」参照。 

B 央像入力信号の還択： ファンクションメニュー HOME 
ぺージの V INPUT で選択。 

音声入力信号の還択： ファンクションメニュー HOME 
ページの A 1 INPUT ~ A 4 INPUT で選択。 

リモート/ □ —カル設定： リモートコントロールスイッチ 
で設定。リモートの場合は、セットアップメニューの 
INTERFACE SELECT >REMOTE I/F も設定（ディ 
スプレイに REMOTE のインジケーターと使用する端 
子名が表示される）。 

記録フォーマットを設定するには 

映像記録フォーマットを設定ずるには 

圧縮方式（ビデオビット レー ト）を、セットアップ メ 
ニューの OPERATIONAL FUNCTION >REC FORMAT 
で、次のいずれかに設定します。 


メニュー設定/ディスプレイの表示 

ビデオビットレート 

HQ 

VBR 3日 Mbps 

SP 

CBR 25 Mbps 

LP 

VBR 18 Mbps 


音声記録フォーマットを設定ずるには 

セッ ト アップメニユーの AUDIO CONTROL >REC MODE 
で、次のいずれかに設定します。 


メニュー設定 

ディスプレイの表示 

音声記録フォーマット 

2 ch X 16 bit 

2 CH 1 犯 IT 

2チヤンネル/16ビット 

4 ch X IGbit 

4 CH 1犯 IT 

4チヤンネル/16ビット 
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て I 


口 


PREV ボタン 
PLAY ボタン 
NEXT ボタン 
STOP ボタン 
♦/ MARKl ボタンと ♦/ MARK 2 ボタン 


ジョグダイヤル 
シャトルダイヤル 


再生を始めるには 

PLAY ボタンを押します。 

再生が始まります。 

ディスクに複数のクリップが記録されている場合は、それ 
らのクリップが連続して再生されます。 

前をのクリップに移動して再生を巧ラには 

PREV ボタン、 NEXT ボタン、ジョグダイヤル、シャトル 
ダイヤルなどを使用します。 

再生を止めるには 

STOP ボタンを押します。 

最後のクリップまで再生されると再生が停止します。 

この状態で再度 PLAY ボタンを押すと、ディスプレイに 
rALARM DEC END 」 のメッセージが表示されます。 

再び再生を行うには、 PREV ボタン、ジョグダイヤル、 

シャトルダイヤルなどを使用して希望のクリップに移動し 
ます。 

ショットマークを設定するには 

ディスク再生中に、任意のフレームにエッセンスマークと 
してショットマーク1またはショットマーク2を設定する 
ことができます。 

ショットマーク1またはショットマーク2を設定するには、 
f / MARKl ボタンまたは ♦/ MARK 2 ボタンを押したまま 
SET ボタンを押します。 


ごま意 


エッセンスマークを消去したり、変更したりするには、付 
属の Proxy Browsing Software PDZ -1 を使用します。 


再生 


ここでは、本機で映像と音声を再生する方法を説明します。 

再生を始める前に、次の設定を行います。 

リモート/ □ —カル設定： リモートコントロールスイッチ 
で設定。リモートの場合は、セットアップメニューの 
INTERFACE SELECT >REMOTE I/F も設定（ディ 
スプレイに REMOTE のインジケーターと使用する端 
子名が表示される）。 

ディスクの再生開始位置について 

本機は光ディスクを使用しますが、 VTR で使用するテープ 
と同様な使い勝手が考慮されています。 

停止を 

STOP ボタンを押した位置で停止します。 

PLAY ボタンを押すと、停止した位置から再生を開始しま 
す。 

記録後 

記録を終了した位置で停止します。 

再生するには、 PREV ボタンを押して任意のクリップの化 
頭フレームにを動するう\または PLAY ボタンを押したま 
ま PREV ボタンを押して任意の位置にを動してください。 

ディスク挿入を 

前回ディスクを取り出したときの位置で停止します。 

PLAY ボタンを押すと、前回ディスクを取り出したときの 
位置から再生を開始します。 

再生位置はディスク取り出し時にディスクに保存されるた 
め、他の XDCAM 機器に挿入しても再生位置を再現するこ 
とができます。 


ごま意 


記録禁止タブが記録禁止の状態に設定されているディスク 
を挿入していたり、ファンクシヨンメニユ ー P 1 ぺージで 
RECINH 力 srON 」 になっている場合、この機能は働きま 
せん。 


再生する 

あらかじめディスクを挿乂してください。 
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サムネイル画を使って検索する（サム 
ネイルサーチ） 

ディスクじ記録されたすベてのクリップのサムネイル画 
(代表画）を表示して、希望のクリップを頭出しすることが 
できます。 

サムネイル画を一覽表示ずるには 

SUB CLIP ボタンが消灯している状態で、 THUMBNAIL ボ 
タンを押して点灯させます。 

ディスクに記録されたタリップのうち、現在再生している 
クリップを含むじ個のクリップのサムネイル画が一覧表示 
されます。{な降の操作説明では、これを「サムネイル画 
面」と呼びます。） 


選択されている 計34ク U ップ中日番目の 

クリップの名前が クリップび選択されている。 



クリップの情報（記録曰時、先頭タイムコード、記録時間など) 


a) クリップにタイトルを付けた場合 （48 ページ参照）は、タイト 
ルが'' TITL 丘0000 r のようにダブルクオ ーテーシヨンマーク （") 
で囲まれて表示される。 

b) 代表画が先頭 フレームな 外の フレームの 場合は、 そのこと を示 
す マークが 表示されます （r サム ネイル画（代表画）を変更する 
じは」の手順 7 (38 ページ）参照）。 

元の画面に戻るには 

THUMBNAIL ボタンを押して消灯させます。 

これな降の任意の画面において、 THUMBNAIL ボタンを 
押すと元の画面に戻ることができます。 


サムネイル画を選択して再生を開始するに 
は 


2 



1 次のいずれかの方法で、頭出ししたいクリップのサム 
ネイル画を選択する。 

• 矢印ボタンを押す。 

• ジョグ/シャトルダイヤルを回す。 

• PREV / NEXT ボタンを押す：1つ前または次のサムネ 
イル画に移動する。 

• TOP ボタン （SHIFT + PREV ) または END ボタン 
(SHIFT + NEXT ) を押す：先頭または未尾のサム 
ネイル画に移動する。 

• SHIFT ボタンを押したまま ♦/ MARK 1 ボタンまたは 
♦/ MARK 2 ボタンを押す：1つ前または次のページに 
切り換える。 

2 SET ボタンまたは PLAY ボタンを押す。 

SET ボタンを押すと、選がしたクリップの先頭フレー 
ムが静止画として表示されます。 

PLAY ボタンを押すと、選択したクリップの先頭フ 
レームから再生が始まります。 


ごま意 


サムネイル画は工場出荷時にはクリップの先頭フレー 
ムに設定されていますが、クリップ内の任意のフレー 
ムに変更することができます（「サムネイル画（代表 
画）を変更するには」 （38 ページ）参照）。ただしサム 
ネイル画を変更した場合でも、常にタリップの先頭が 
頭出しされます。 

サムネイル画に表示ずるクリップ情報を変 
要ずるには 

サムネイル画を一覧表示した状態で、次のように操作しま 
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1 CLIP MENU ボタン （ SHIFT+SUB CLIP ) または 
MENU ボタンを押してクリップメニユーを表示する。 

2 f / MARKl ボタンまたは I -/ MARK 2 ボタンを押して、 
CLIP INFORMATION を選択する。 

3 SET ボタンを押す。 

CLIP INFORMATION の選択項目が表示されます。 

DATE :記録日時 

TIME CODE :先頭タイムコード 

DURATION :記録時間 

SEQUENCE NUMBER :サムネイルの連番 

♦サムネイルの連番については、「サムネイルに連番を振る」 
(44 ページ）をご覧ください。 

工場出荷時には 「TIME CODE 」 が選がされています。 

4 f / MARKl または ♦/ MARK 2 ボタンを押して、クリッ 
プ情報として表示したい項目を選択し、 SET ボタンを 
押す。 

選択した項目がクリップ情報としてサムネイル画の下 
に表示されます。 

サムネイル画（代表画）を変更するには 

サムネイル画を一覧表示した状態で、次のように操作しま 
す。 

1 CLIP MENU ボタン （ SHIFT+SUB CLIP ) または 
MENU ボタンを押してクリップメニユーを表示する。 

2 f / MARKl ボタン、 ♦/ MARK 2 ボタン -^/ IN ボタン、 
斗/ OUT ボタンのいずれかを押して 、 SET INDEX 
PICTURE を選択する。 

3 SET ボタンを押す。 

画面の左上部に 「SET INDEX 」 と表示されます。 

4 サムネイル画を変更したいクリップを選がする(「サム 
ネイル画を選択して再生を開始するには」の手順1 
(37 ページ参脱と同様の操作が可能)。 

5 SET ボタンを押す。 

現在のサムネイル画があ大表示されます。 



6 PLAY ボタンを押すかジョグ/シャトルダイヤルを使用 
してクリップを再生し、サムネイル画に指定したい映 
像を表示する。 


サムネイル画の変更を中止するには 

RESET ボタンを押します。 

7 SET ボタンを押す。 

サムネイル画の一覧表示に戻り、指定したサムネイル 
画が表示されます。 

サム ネイル画が先頭 フレームな 外の フレームの 場合は、 
そのことを示すマークが表示されます。 



サムネイル画び先頭フレームではないことを示すマ’ 


ごミ主意 


マークが表示されているサムネイル画を選択して、 

SET ボタンまたは PLAY ボタンを押しても、サムネイ 
ル画の位置は頭出しされません。ぶ、ず、クリップの先 
頭フ レームが 頭出しされます。 


エクスパンド機能を使って検索する 

ェクスパンド機能を使うと、サムネイル画を一覧表示した 
状態で選択したクリップを時間で12分割し、各ブロックの 
先頗フレームをさらにサムネイル画として一■覧表尔するこ 
とができます。この機能により、クリップの内容をすばや 
く把握して、目的のシーンを効率よく検索できます。最大 
3回まで （12 分割、144分割、1728分割）ェクスパンドを 
実行できます 
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ごを意 


記録時間が短い ク リップを エクスパンドす ると、最大分割 
数が1728は上に設定される場合があります。この場合に 
は、 エクスパン ドされたサム ネイルのフレー ム間隔が1 フ 
レー ムに固定で表すされるため、等しい時間間陌での エク 
スパン ド表示を見ることができます。 

エクスパンドを実行ずるには 

1 サムネイルを一覧表示した状態で、目的の シーン が含 
まれているクリップのサムネイル画を選択する。 

2 EXPAND ボタン （ F 日ボタン）を押す。 

選択したクリップが12分割され、各ブロックの先頭フ 
レームがサムネイル画として一覧表示されます。 

分割数 


_II_ 

EXPAND ： C0017 0006‘ を〇 12 | 

产づ P •口广わ 

し •‘ぃ"で" l"ii.n ■でげ mr ^n^iiiii.iira.i-palTp 

〜、 n.Tfi 


3 必要なら、あと 2 回まで手順 2 を繰り返す。 


ごま意 


分割されたサムネイルのデュレーシヨンが1フレーム 
になると、それな上分割することはできません。 

1段階前の画面に戻ずには 

SHIFT ボタンを押したまま EXPAND ボタンを押しま 
す。 

サムネイルー覧表示の画面に戻ずには 

RESET ボタンを押します。 


4 目的のシーンのサムネイル画が見つかったら、 SET ボ 
タンまたは PLAY ボタンを押す。 

SET ボタンを押すと、選択したフレームが静止画とし 
て表示されます。 

PLAY ボタンを押すと、選択したフレームから再生が 
始まります。 


ェッセンスマークを使つて検索ずる 

た I 下のように操作します。 



2 2 

SUB CLIP ボタンが消灯している状態で 、 ESSENCE 
MARK ボタン （SHIFT + THUMBNAIL ) を押して点 
灯させる。 

エッセンスマーク 選択画面 が 表示されます。 


CLip:coooe _ — 



ディスクに 記録され ていないエッセンスマークをは 灰 
をで表示されます。 

サムネイルー覧表示画面に戻るには 

RESET ボタンを押します。 

2 PREV ボタンまたは NEXT ボタンを押すか、 ♦/ MARK 1 
ボタンまたは ♦/ MARK 2 ボタンを押して、希望のエッ 
センスマークを選択する。 

J SET ボタンを押す。 

選択した エッセンスマークが 設定され ているフレーム 
が 一覧表示されます。 
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エッセンスマーク （SHOT MARKl ) 計3日の SHOT 
び設定されたフレームのサムネイル画 MARK 1 フレーム中已 
であることを京す。 ま目び逞択されている。 

フレームの 情報（ I 己録曰時、 

タイムコード、記録時間） 



現在還択されている 
SHOT MARKl フレーム 

逞択されているフレームび含ま 遅おされている SHOT 
れているク1」ップの記録曰時 MARK か!5;欠の SHOT 

MARK までの時間 

4 頭出ししたぃフレームのサムネイル画を選択する （ r サ 
ムネイル画を選択して再生を開始するには」の手順 1 
(37 ページ）と同様の操作が可能)。 

5 SET ボタンまたは PLAY ボタンを押す。 

SET ボタンを押すと、選択した エッセンスマー クが設 
定されて ぃる フ レー ムが静止画として表示されます。 
PLAY ボタンを押すと、選択した エッセンスマー クが 
設定されている フレームから 再生が始まります。 


チヤプター機能を使つて検索ずる 

クリップ内に設定されたショットマーク位置をチヤプター 
と してサムネイル表示することができます。 

♦ショットマークの設定方をについては、「ショットマークを設定 
するには」 （36 ぺージ）をご覧ください。 

1 サムネイルを一覧表示した状態で、目的のシーンが含 
まれているクリップのサムネイル画を選択する。 

ショットマークが設定されたクリップのサムネイルの 
ち上部には、 「 S 」 マークが表すされます。 


S マー ク 



2 CHAPTER ボタン （ F 4 ボタン）を押す。 

CHAPTER 画面が表示され、ショットマークが設定さ 
れている位置のフレームがサムネイル表示されます。 
サムネイル画上に表示される 「 S 1」、 rs 2 j はそれぞれ 
SHOT MARKl、SHOT MARK 2 が設定されたフレー 
ムである ことを示します。 

表示のないサムネイル画は 、 REC START (レックス 
タート）が設定されたフレームです。 



3 頭出ししたいフレームのサムネイル画を選択する （ r サ 
ムネイル画を選択して再生を開始するには」の手順 1 
(37 ページ) 参照）と同様の操作が可能）。 

4 SET ボタンまたは PLAY ボタンを押す。 

SET ボタンを押すと、選がした シヨ ットマークが設定 
されているフレームが静止画として表示されます。 
PLAY ボタンを押すと、選択した シヨ ットマークが設 
定されているフレームから再生が始まります。 

チャプター位置のシヨットマークを削除ずるには 

CHAPTER 画面でチャプター位置のシヨットマーク 
(SHOT MARKl と SHOT MARK 2) を削除することができ 
ます 。 (REC START は削除できません。） 

1 CHAPTER 画面を表示して 、 CLIP MENU (SHIFT + 
SUB CLIP ) ボタンまたは MENU ボタンを押してク 
リップメニユーを表示する。 

2 DELETE SHOT MARK を選択する。 

画面の左上部に 「DELETE SHOT MARK 」 と表示され 
ます。 

3 削除したいシヨットマーク位置のサムネイル画を選択 
する。 

4 SET ボタンを押す。 

削除を実行するかどうか確認するメッセージが表示さ 
れます。 

5 削除を実行する場合は 「0 K 」 を、削除を中止するとき 
は 「 CANCEL 」 を選択して SET ボタンを押す。 
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クリップリストを使つて再生する 

シーンセレクシヨンによって作成したクリップリストに 
従って再生を行います。 

♦ シーンセレクションについて詳しくは、第 4 章をご覧ください。 

クリップリストの順に再生ずるには 

次のように操作します。 

1 再生したいクリ 'パリス トがディスク上にある場合は、 
これをカレントクリップリストに読み込む。 

2 SUB CLIP ボタンを押して点灯させる。 

3 PLAY ボタンを押す。 

カレントクリップリストの先頭から、サブクリップの 
順に再生されます。 


ごを意 


• SUB CLIP ボタンの操作は、本機が停止した状態で巧いま 
す。 「 STOP じしてから実行して下さい」のメッセージが 
表示されたら、 STOP ボタンを押してください。 

• クリップリストに含まれるサブクリップの長さや、それ 
らのディスク上の配置条件によっては、サブクリップの 
境界で再生が瞬間的にフリーズすることがあります。 

ヴブクリップのサムネイル画を使って頭出 
しずるには 

目的のクリップリストがカレントクリップリストに読み込 
まれている状態で、次のように操作します。 

1 SUB CLIP ボタンおよび THUMBNAIL ボタンを押して、 
それぞれ点灯させる。 

サブクリップの先頭フレームがサムネイル表示されま 
す。 


カレントク U ップ 計34のヴブク U ップの中 

リストの名前ヨ） の6番目び選択されている。 


ヴプク U ップの情報（作成曰時、 
先頭タイムコード、再生時間） 



現在選択されているサブ 
クリップ 


ク U ップ U ストの記録日時 ク U ップ U スト内のヴブク 

U ップの合計再生時間 

a ) クリップリストにタイトルをがけた場合は、タイトルが 
"TITLE00001" のようにダブルクォーテーションマーク〇 
で囲まれて表示される。 

元の画面に戻るには 

THUMBNAIL ボタンを押して消灯させます。 

2 頭出ししたいクリップのサムネイル画を選択する （ r サ 
ムネイル画を選択して再生を開始するには」の手順1 
(37 ページ）と同様の操作が巧能）。 

3 SET ボタンまたは PLAY ボタンを押す。 

SET ボタンを押すと、選がしたクリップの先頭 フレー 
ムが静止画として表示されます。 

PLAY ボタンを押すと、選択したクリップの先頭フ 
レームから 再生が始まります。 


ごま意 


クリップリストでは、常にサブクリップの先頭フレー 
ム （ IN 点フレーム）がサムネイル表示されます。 


クリップを□ック（保護）ずる 

サムネイル画面では、選択したクリップが削除、変更され 
ないようにロックすることができます。 

从下の操作からタリップを保護します。 

• 削除 

• FAM / FTP 経由での名前の変更 
• サムネイル画（代表画）の設定 
• ショッ ト マークの 追加*削除 
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ごを意 


5 rOKj 力巧!がされた状態で SET ボタンを押す。 


•ディスクをフォーマットすると、ロックしたクリップも 
前除されます。 

• ディスクの記録禁止タブが記録禁止の状態に設定されて 
いる为\またはファンクションメニュー P 1 ページの 
「民 ECINH 」 う s 「 ON 」 に設定されている場合は、クリッ 
プをロック/アンロック（ロックを解除）することはで 
きません。 

1 洗 B CLIP ボタンが消灯している状態で、 
THUMBNAIL ボタンを押して点灯させる。 

ディスク内のクリップのサムネイルが表示されます。 

2 ロックしたいクリップを選がする。（「サムネイル画を 
選択して再生を開始するには」の手順1 (37 ページ参 
照）と同様の操作が可能） 


□ックの巧象になるクリップ 



3 MENU ボタンを押す。 


CLIP メニューが表示されます。 



4 ♦/ MARK 1 または ♦/ MARK 2 ボタンを使用して 

RLOCK/UNLOCK CLIP 」 を選択し、 SET ボタンを押 
す。 


ロック確認画面が表示されます。この画面では、ク 
リップをおよびクリップのタイトルが表示されます。 

□ ツクを巧わずにサムネイル画面に戻るには 

「 CANCEL 」 を選択してから SET ボタンを押します。 
または RESET ボタンか MENU ボタンを押します。 


サムネイル画面に戻り、選択したクリップのサムネイ 
ルにはロックされたことを示す錠前アイコンが表示さ 
れます。 



錠前のアイコン 


ロックされたクリップに巧して、削除および代表画の 
設定などはできません。これらの操作を行うには、ク 
リップをアンロック（ロックを解除）してください。 

簡単な操作でクリップを□ックするには 

手順2を実行した後に、 SHIFT ボタンを押したまま STOP 
ボタンを押します（シヨートカット操作）。 

クリップメニューを表示させないでクリップをロックでき 
ます。 

クリップの□ックを解除ずるには 

「クリップをロックする」の手順 2 で、ロックされているク 
リップ（錠前アイコンが表示されているサムネイル）を選 
択し、な下のいずれかを実行します。 

• 「クリップをロックする」の手順3、4を実行する。 

• SHIFT ボタンを押したまま STOP ボタンを押す（シヨー 
トカット操作）。 

ずべてのクリップを□ックずるには 

1 「クリップをロックする」の手順1と3を実行して、 
CLIP メニューを表示させる。 

2 ♦/ MARK 1 または ♦/ MARK 2 ボタンを使用して 「 LOCK 
OR DELETE ALL CLIPS 」 を選択し、 ♦/ OUT ボタン 
を押す。 

サブメニューが表示されます。 

3 HLOCK ALL CLIPS 」 を選択し、 SET ボタンを押す。 
ロック確認画面が表示されます。 

4 rOK ] が選択された状態で沈 T ボタンを押す。 

すべてのクリップがロックされます。 

ずべてのクリップの□ックを解除ずるには 

r すべてのクリップをロックするには」の手順2で 
[UNLOCK ALL CLIPSJ を選択するな外は、同様に操作し 
ます。 




： 10：23 


: 38 DUR 


30 N0V 2005 
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クリップを削除する 

内容を確認しながら任意のクリップを削除することができ 
ます。 


ごを意 


• ディスクの記録禁止タブが記録禁止の状態に設定されて 
いんか 、または フアンクシヨンメニュー P 1 ぺージ の 
「 RECINH 」 力 S 「 ON 」 に設定されている場合は、クリッ 
プを削除することはできません。 

• ロックされているクリップは削除されません。 

• 削除が•象のクリップがクリップリストから参照されてい 
るときは、そのクリップリストも削除されます。 

• 削除が•象クリップがカレントクリップリストから参照さ 
れている巧合には、参照しているサブクリップのみが同 
時に削除されます。 

1 洗 B CLIP ボタンが消灯している状態で、 
THUMBNAIL ボタンを押して点灯させる。 

ディスク内のクリップのサムネイルが表示されます。 

2 削除したいクリップを選択する t サムネイル画を選択 
して再生を開始するには」の手順1 (37 ぺージ参照） 

と同様の操作が可能)。 



削除の巧象になるク IJ ップ 


3 MENU ボタンを押す。 

CLIP メニューが表示されます。 

4 ♦/ MARK 1 または ♦/ MARK 2 ボタンを使用して 3 

[DELETE CLIP ] を選択し、 SET ボタンを押す。 

削除確認画面が表示され、削除巧象となるクリップ内 
の 4 枚の フレーム （先頭 フレーム、 中間 フレーム し 4 

中間 フレーム2、 最終 フレーム） が サム ネイル表示さ 
れます。同時に、クリップ名、タイトル、作成日時、 

デュ レーシヨン が表示されます。 

また、クリップがクリップリストから参照されている 
かどうかによって、次のメッセージが表示されます。 


• クリップリストから参照されていないとき： 
[DELETE CUP ?」 

•クリップリストから参照されているとき ： 「DELETE 
CLIP & CLIP LET ?」 （削除巧象のクリップを参照し 
ているすべてのクリップリストも同時に削除されま 
す。） 



削除を行わずにサムネイル画面に戻るには 

[ CANCEL ] を選択してから SET ボタンを押します。 
または RESET ボタンか MENU ボタンを押します。 

5 ♦/ MARK 1 ボタンを巧用して rOK 」 を選がしてから、 
SET ボタンを押す。 

選択したクリップが削除され、サムネイル画面に戻り 
ます。 

簡単な操作でクリツプを削除ずるには 

手順2を実行した後に、 SHIFT ボタンを押したまま 
RESET ボタンを押します（シヨートカット操作）。 

CLIP メニューが表示されずに、直接、削除確認画面が表示 
されます。 

ずべてのクリツプを削除ずるには 

1 「クリップをロックする」の手順1と3を実行して、 
CLIP メニューを表示させる。 

♦/ MARK 1 または ♦/ MARK 2 ボタンを使用して 「 LOCK 
OR DELETE ALL CUPS 」 を選択し、 ♦/ OUT ボタン 
を押す。 

サブメニューが表示されます。 

「DELETE ALL CLIPS 」 を選択し、 SET ボタンを押す。 
削除確認画面が表示されます。 

削除を実行するには、 ♦/ MARK 1 ボタンを使用して 
「0 K 」 を選択してから、 SET ボタンを押す。 

すべてのクリップが削除されます。ただし、ロックさ 
れたクリップは削除されません。 

すべてのクリップが削除された場合は、サムネイル表 
示画面を抜けて元の画面に戻ります。 


触 U 刪班鄭.抽が 
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サムネイルに連番を振る 

表示されているサムネイルに連番を振ることができます。 

1 洗 B CLIP ボタンが消灯している状態で、 

THUMBNAIL ボタンを押して点灯させる。 

ディスク内のクリップのサムネイルが表示されます。 

2 MENU ボタンを押す。 

CLIP メニューが表示されます。 

3 ♦/ MARK 1 ボタンを巧用して 「 CLIP INFORMATION 」 
を選択し、 SET ボタンを押す。 

サブメニューが表示されます。 


CLIP:C0002 

E clip menu 

•CLIP INFORMATION 
DATE 

TIME CODE 


一 DURATION Ii 

I 口 • ぶ n;: rrr itti irJffri rir * n" Tfjiiii»j«iinirl' 1 1' 

团 因 因 己 


30 NOV 200513:36 


DUO 0:00:07:20 


4 ♦/ MARK 2 ボタンを使用して 「 SEQUENCE NUMBER 」 
を選択し、 SET ボタンを押す。 

次図のようじサムネイルにシーケンス番号が振られて 
表示されます。 


CLIP:C0002 


002/034 



30 NOV 2005 


四山 I ! 

因固 j 

OUR 0:00:07:20 
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シーン七レクシヨン 


概要 


シーンセレクションとは 

シーンセレクションとは、ディスクに記録されている素材 

(クリップ）から必要な素材を選び、カット編集する機能で 

す。本機の操作のみで斤うことができます。 

• シーンセレクション機能は、収録現場などのオフライン 
環境でカット編集を行うのに便利です。 

• シーンセレクションではクリップリスト（編集データ） 

を作成します。素材そのものに手を加えないので、何度 
でもやり直しをすることができます。 

• シーンセレクションで作成した編集リストは、本機で再 
生することができます。 

• シーンセレクション機能により、クリップ単位の追加、 
クリップの一部の追加、チヤプターを使った追加、再生 
順序の入れをえ、 IN 点 / OUT 点の修正、削除などの操作 
を、本機で簡単に行うことができます。 

• シーンセレクション機能を使って作成されたクリップリ 
スト（編集データ）は、本格的なノンリニア編集システ 
ム （ XPRI など）でも利用できます。 



概要 
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シーンセレクションの流れ 


ディスク 


素材を収録ずる 

または素材を収録したディスクを本機に挿入ずる 



PDW-7 日 MD 


PDW-F 330 /F3 己0 


ディスク上のク U ップ U ストを 
編集する場を 


クリッブリストを読み込む（巨0ページ参照） 


クリップリストを作成-編集ずる 


カレントクリップリストにサブクリッ 
プを取り込む （已〇ページ参照） 

サブクリップの順番を入れ替える （已6ぺージ参照） 
サブクリップの IN 点 / OUT 点の修正（トリミング） 

(57 ページ参照） 

サブクリップを削除する （已7ぺージ参照） 


クリップ 1 

クリップ 2 

クリップ 3 

クリップ 4 


収録素材 


クリップ 
を選ぶ 


サブクリッブ1 


サブクリ饥 


サブクリッフ 3 


クリップリスト] 


クリップリストをディスクに保存ずる 
(59 ページ参照） 




サブクリッブ 1 


サブクリッブ2 


ウブクリップ 3 


クリップリストの再生 
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ク u ップのし < み 

本機を使ってディスクに記録された素ネオは、「クリップ」と 
呼ばれる単位で管理されます。記録開始点から記録終了点 
までが1つのクリップとなります。 

クリップは、 C 0001 のように C で始まる番号で管理されま 
す。 


ク IJ ップ2の ク IJ ップ2の 

記録開始点 記録終了点 


サフクリップ（ク U ップ IJ ストの中のク 
U ップ）のし<み 

クリップリストで指定されたクリップ（またはクリップの 
一部分）は、「サブクリップ」と呼ばれます。サブクリップ 
は、元のクリップデータを書き換えず、使用するクリップ 
の範囲を指定した仮想の編集データです。クリップとサブ 
クリップの関係を次図に示します。 



f 1 

f 

ク U ップ] 
( C 0001) 

ク U ップ2 
( C 0002) 

クリップ3 
( C 00 曰 3) 

クリップ4 
( C 0004) 


ディスク上のクリップ 



ク U ップ1 
( C 0001) 

ク U ップ2 
( C 0002) 

!ク U ップ3 i 
! ( C 0003) i 

ク U ップ 4 
(C 曰 004) 

クリップリスト 
(E0001) 1 

f 

> 

く 




サブ 

ク U ップ] 

サブ 

ク U ップ2 

サブ 

クリップ3 



♦タリップ番号の代わりに、クリップにタイトルを付けて管理す 
ることもできます。詳しくは、次ページの「クリップにタイト 
ルを付ける」をご覧ください。 

ク U ップ IJ ストのしくみ 

シーンセレクシヨン機能を使い、ディスクに保存されたク 
リップから希望のクリップを選ぶと、「クリップリスト」と 
呼ばれるデータが作成されます。 

クリップリストは E 0001 のように E で始まる番号で管理さ 
れ、ディスクに99個まで保存できます。 

ク IJ ップ IJ スト番号 



上記の例では、サブクリップ1としてクリップ2の全体が、 
ブクリップ2としてクリップ4の全体が指定されていま 
〇 

サブクリップ3は、クリップ3の一部分を切り出していま 
したがって、クリップリスト E 0001 を再生すると、ク 
リップ2の後にクリップ4が再生され、その次にはクリッ 
プ3のグレーの部みのみが再生されます。 

クリップリストの編集のしくみ（カレント 
クリップリスト） 

ディスク上のクリップリストを編集するには、巧象のク 
リップリストをディスクから本機のメモリーじ読み込む必 
要があります。 

本機のメモリーに読み込まれたクリップリストは、「カレン 
トクリップリスト」と呼ばれます。 

サブクリップの追加-編集やクリップリストの再生は、常 
に本機のメモリー上 （ カレントクリップリスト）で行われま 
す。 

作成•編集されたクリップリストは、ディスクに保存する必 
要があります。 




選んだクリップリストのサムネイル 


概要 
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本機のメモリー 


カレントクリップリスト 

編集（サブク U ップの追加/削 
除、順序の入れ誓えなど）び可能 


•ク U ップ U スト再生 
やサムネイル表示 


SAVE (保を) ♦♦ 
ディスク H 


LOAD (読み込み） 


C 曰001(クリップ]) 

E 0001 (ク U ップリスト]) 

C 0002 (ク U ップ 2) 

E 0002 (ク U ップ U スト 2) 

C 0003 (ク U ップ 3) 

E 0003 (ク U ップ U スト 3) 


E 0099 (ク U ップ U スト 99) 


クリップリストの再生のしくみ 

クリップとクリップリストは、一緒にディスクに保存され 
ています。 

クリップは、クリップリストデータに従って再生されます。 


クリップにタイトルを付ける 

セットアップメニューの OPERATIONAL FUNCTION 
>CLIP TITLE >AUTO TITLE を 「 ENABLE 」（69 ページ 
参照）に設定すると、これ从降に記録されたクリップにつ 
いては、クリップ番号の代わりにタイトルが表示されます。 

クリップのタイトル 

_I_ 


C しび •• SCENE— 00129. 





費 



01 DEC 200514:56 



OUR 0:00.02:00 


タイトルは、10义字までのプリフィックスと5がの番号で 
構成されます。工場出荷時のプリフィックスは TITLE 、 番 
号の夜!巧値は00001です。従って、 「 ENABLE 」 に設定し 
てからネリめて作成されたクリップには、 「 TITLE 00001」 の 
タイトルが設定されます。その後、クリップが作成される 
たびに数字が1つずつ繰り上がります。 

夺セットアップメニューについては、を5章の「システムメ 
ニュー」 （68 ぺージ）をご覧ください。 

クリップを号表示に切り換えるには 

CLIP TITLE > AUT 0 TITLE をの投 ABLE 」 に設定しま 
す。 


これな降に記録されたクリップについては、クリップを号 
が表示されます。 


ごを意 


• タイトルが設定されたクリップに ついては、 クリップタ 
イトルがクリップ番号に代わって表示されます。 

•タイトルの設定されたクリップのクリップ番号を確認す 
る場合には、ディスクメニユーの CLIP STATUS (75 
ページ）をご覧ください。 

クリップに任意のタイトルを付けるには 

タイトルのプリフィックスと番号のネリ期値は任意に設定す 
ることができます。 

例えば、プリフィックスを SCENE -、 ネリ期値を00100に設 
定すると、タイトルを設定してからネリめて作成されたク 
リップのタイトルは「 SCENE -0 阳00」となります。 

I セットアップメニユーの OPERATIONAL FUNCTION 
>CLIP TITLE > TITLE を選択して、- ►/ OUT ボタン 
を押す。 

CLIP AUTO TITLING 画面が表示されます。 


CLIP 

fiUTO TITLING 

PREFIX 

_ TITLE 

NUMERIC 

_ 00001 


SHIFT ： ( 卜）け） （ 40 い ) KEY 


INC/DEC ： JOG DIAL 


TO MENU ： MENU KEY 


PREFIX :プリフィックス（数字、アルファベット、 
記号の組み合わせで5文字） 

NUMERIC :番号のネリ期値（000阳〜 99999) 

2 タイトルを入力する。 

設定ずる項目と文字の入力位置を選択ずる（点滅させ 

る）には： 矢印ボタンを押します。 

選択した位置に入力ずる文字を還択するには： ジョグ 

ダイヤルを回します。 

工場出荷時のタイトルに戻ずには： RESET ボタンを押 
します。 

d タイトルの入力が終了したら SET ボタンを押します。 

「NOW SAVING ..」 のメッセージが表示され、タイト 
ルが保存されてメニユーが消'えます。 

タイトルをな巧しないでメニユーを消ずときは 

MENU ボタンを2回押します。 
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ごま意 


クリップをいくつか作成した後で番号の初期値を変更 
し、記録を継続すると、同じタイトルのクリップが複 
数作成される場合がありますのでご注意ください。 


クリップおよびクリップリストに任意 
の名前を付ける 

XDCAM 機器でクリップゃクリップリストを記録-作成す 

ると、自動的に次のような標準お式の名前が付けられます。 

クリップ'' C 0001 〜 C 0300 

クリップリスト： E 0001 E 01 〜 E 0099 E 01 

付属の Proxy Browsing Software PDZ -1 を利用して、ク 

リップゃクリップリストに、標準形式ではない任意のを前 

を付けることができます。クリップゃクリップリストにそ 

れらの内容がわかるようなを前を付けておくと、ファイル 

として管理する場合に便利です。 

また、クリップについては本機の 「AUTO TITLING 」 機 
能を使って任意の名前を設定することができます。 

クリップに付ける名前を本機で設定ずるには 

クリップに付けたタイトルがクリップの名前（フアイル名） 
になります。 



「AUTO NAMING 」 を 「 C ****」 に設定したとき 



「AUTO NAMIN 白」を 「 title 」 に設定したとき 

1 セットアップメニューの OPERATIONAL FUNCTION 
>CLIP TITLE >AUTO TITLE を「 ENABLE 」（69 
ページ 参照）に設定する。 

2 OPERATIONAL FUNCTION >FILE NAMING 
> NAMINGFORM を 「 free 」 に設定する。 

任意形式のを前を付けたクリップやクリップリストの 
使用が可能になります。 


3 OPERATIONAL FUNCTION >FILE NAMING 
>AUTO NAMING を [titleJ に設定する。 

C**** :標準お式のクリップ名が自動で割り当てられま 
す。 

title :クリップタイトルをクリップ名として割り当て 
ます。 


SETUP MENU 
OPERftTIONflL FUNCTION 
FILE NAMING 

AUTO NAMING -title 

来 c 来ネネ来 



新たに記録するクリップに、タイトルと同じ名前がが 
けられます。 


ごま意 


CLIP TITLE メニューで設定したタイトル义字列の先 
頭部分がスペースまたはピリオドし）である場合、こ 
の部分を取り除いた文字列がファイルをになります。 

FAM 経由でクリツプ名やクリツプリスト名の変更を可能 
にずるには 

r クリップに付ける名前を本機で設定するには」の手順2を 
実行します。 

任意のを前を付けたクリップ/クリップリストの書き込み 
/転送や名前の変更が 、 file access mode ( FAM ) 接続 （63 
ページ参照）の操作で可能になります。 

クリップをを変更するには、 Clip フォルダ内の化張子が 
r . MXF 」 のファイルにかして「名前の変更」を行います。 
このときあ張子 r . MXFj は変更することができません。 



Fuji.MXF 


FAM 経由でク ij ップ名の変更び可能 

クリップリスト名を変更するには、 Edit フォルダ内の拡張 
子が r . SMIJ のファイルに巧して「を前の変更」を行いま 
す。 

このとき拡張子 「. SMI 」 を変更することはできません。 




概要 
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Sakura.SMI 


FAM 経由でク U ップ U スト名の変更び可能 

クリップ名を確認ずるには 

THUMBNAIL ボタンを押してサムネイル画面を表示し、 
名前を確認したいクリップを選択します。 

画面の左上に、選択したクリップの名前が表示されます。 
ただし、タリップにタイトルが付けられている場合には、 
タイトルう s ' 優先して表示されます。タイトルはダブルコー 
テーシヨンマーク （"） で囲まれて表示されます。 

♦ サムネイル画面に ついて 詳しくは、「サムネイル画を一覧表示す 
るには」 （37 ページ）をご覧ください。 


ごを意 


サムネイル画面 、 CLIP メ ニューで 表示されるクリップ名、 
クリップリストを、タイトルは、な下のように変換されて 
表示されます。 

•16 文字 a 上の場合には、先頭の9文字と最後の5文字のみ 
が表示されます。これな外の部分は「□」に変換されま 
す。 

• 小义字のアルファべットは大文字に変換されます。 

• 漢字のようなタバイト义字、および一部の英記号は「□」 
に変換されます。このとき、連続する「□」は単一の 
「□」に置き換えられます。 

表示できる英記号はな下の20種類です。 


< > 


#去 


+ — & @ 


% 


表示例 

JumpingDolphin _ Noi 03 

i 

JUMPINGDO □ N 0103 


ク u ツプ u ストを作がず 
る 


希望のクリップを選択し、サブクリップとしてカレントク 
リップリストに取り込みます。 

クリップは次の2通りの方法で選ぶことができます。 

• サムネイル画面から選ぶ 

希望のクリップをサムネイル画面から選べます。一度に 
連続した複数のクリップを選ぶこともできます。 

また、エクスパンド機能を用いてクリップ内で追加した 
い範囲を指定したり、チャプター登録したクリップを呼 
び出して追加することもできます。 

• 再生やサーチをしながら選ぶ 
巧いたいシーンを、画像を見ながら選べます。（クイック 
シーンセレクシヨン） 

作業を始める前に 

クリップが記録されたデイスタを、本機に挿入してくださ 


サムネイル画面で選択したクリップを 
クリップリストに取り込む 


CHAPTER ボタン 
EXPAND ボタン 


SUB CUP ボタン 

THUM 目 NAIL ボタン 
MENU ボタン 
SET ボタン 
RESET ボタン 



SHIFT ボタン 
PREV ボタン 
PLAY ボタン 
NEXT ボタン 


ジョグダイヤル 
矢印ボタン 
(♦/ MARK 1、 
♦/ MARK 2、 

STOP ボタシ VI N ボタン 

*/ 日 UT ボタン） 


次のようじ操作します。 
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クリップリストを作成する 








































































SUB CLIP ボタンが消灯している状態で、 
THUMBNAIL ボタンを押して点灯させる。 

ディスク内のクリップのサムネイルが表示されます。 
(な降の操作説明では、これを「サムネイル画面」と呼 
びます。） 


\Mmm 
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2 MENU ボタンを押す。 

CLIP メニュー （60 ページ）が表示されます。 

け') ップリストが読み込まれていない場合は、手順 3 
の画面が表示されます。） 



3 ♦/ MARK 1 または ♦/ MARK 2 ボタンを使用して 「 LOAD 
CLIP LET 」 を選がし、 SET ボタンを押す。 

クリップリスト選が画面が表示されます。 

作成済みのクリップリストには作成日などが、未使用 
のクリップリストには 「NEW FILE 」 力 S 、 それぞれ表 
示されています。 


表を項目の種別 


♦/ OUT ボタンを巧して表おを切0換える 



クリップリストの表示を切り換えるには 
■►/ OUT ボタンを押します。 

このボタンを押すたびに、作成日時ータイトル-►ク 
リップリスト名—...の順に表示が切り換わります。 

表示項目の種別がは下のように表示されます。 

+ DATE :クリップリストの作成日時または最終修正 
日時 

+ TITLE :クリップリストに設定されているタイトル 
+ NAME :クリップリストの名前、あるいは設定され 
た任意の名前 

♦ クリップリストのタイトルは、イ寸属の Proxy Browsing 
Software PDZ -1 を利用して設定することができます。 

4 ♦/ MARK 1 または ♦/ MARK 2 ボタンを巧用して、ク 
リップリストの番号 （ E 001 など）を選がし、 SET ボタ 
ンを押す。 

サムネイル画面に戻ります。 

5 SUB CLIP ボタンを押す。 

クリップリスト画面が表示されます。 

手順 4 で 「NEW FILE 」 を選択すると、次図のように 
何も取りをまれていない状態が表示されます。 

クリップリストを新規作成する場合には、この 「NEW 
FILE 」 を選択してください。 



6 MENU ボタンを押す。 

CLIP メニューが表示されます。 


LOAD CLIP LIST ► i ■■ 

. .. 

rcaoiMtot I Dll • ixoot ル ,2107 Hrc oo i ,b i m •, nlj'Tcoo’tBiM。, 


FILE 

FILE 

DUR 0:0 を 07 


DELETE CLIP し 1ST ► 

SORT CLIP LIST BY... ► 

SET INDEX PICTURE 
DELETE CLIP SHIFT-PRESET 

LOCK/UNLOCK CLIP SHIFT^STOP 
LOCK OR DELETE A しし CLIPS ► 


■1 ゴ ■ j 


E0001 
E0002 
£0003 
E0004 
E0005 
EOOO 己 
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: 07 


36 DUR 0 ： 


30 NOV 2005 
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♦/ MARKl または ♦/ MARK 2 ボタンを使用して「 ADD 」 
を選択し、 SET ボタンを押す。 

シーンセレクションウインドウが表示されます。 

(な降の説巧ではこの画面全体を「シーンセレクション 
ウインドウ」と呼びます。） 


CLIP LIST(ADD) 


m 
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8 矢印ボタンまたはジョグダイヤルを使用して 、希望の 
クリップを選ぶ。 

次の操作でも、クリップを選ぶことができます。 

PREV または NEXT ボタンを巧ず： 1つ前または次の 

クリップに移動します。 

SHIFT ボタンを押したまま、 PREV または NEXT ボ 

タンを巧ず： 先頭または最後のタリップじ移動し 
ます。 

SHIFT ボタンを巧したまま、 4/ MARK 1 または*/ 
MARK 2 ボタンを巧ず： 1つ前または次のページ 

に切り換わります。ページが1つのときは切り換 
わりません。 

SHIFT ボタンを押したまま ♦/IN ボタンまたは 

♦/OUT ボタンを巧ず： 連続した複数のタリップを 
選択できます。 

選択したクリップをカレントクリップリストに加えた 
後の合計デュレーシヨンを表示ずるには 

SHIFT ボタンを押すと、選がされているクリップの合 
計デュレーション、およびそれらをカレントクリップ 
リストに追加したタリップリストの合計デュレーショ 
ンが表示され、追加実行後のデュレーションをあらか 
じめ確認することができます。 

9 SET ボタンを押す。 

シーンセレクションウインドウの下部に、挿入位置を 
示す I 型 カーソルが 表示されます。 

RESET ボタンを押すと手順 8 の状態に戻ります。 


10 矢印ボタンまたはジョグダイヤルを使用して、希望の 
挿入位置に I 型カーソルを移動する。 

次の操作でも、 I 型カーソルを移動できます。 

PREV または NEXT ボタンを押ず： 1つ前または次の 

サブクリップに移動します。 

SHIFT ボタンを巧したまま、 PREV または NEXT ボ 

タンを巧ず： 先頭または最後のサブクリップに移 
動します。 

♦/ MARK 1 または VMARK 2 ボタンを巧ず： 4つ前ま 

たは4つ後ろのサブタリップに移動します。 

11 SHIFT ボタンを押したまま SET ボタンを押す。 

手順 8 で選んだクリップの全体が、サブタリップとし 
てカレントクリップリストに追加され、登録されてい 
るサブクリップのサムネイルがシーンセレクション 
ウィンドウに表示されます。 

同時にカーソルが消えて、新しいタリップを選択でき 
る状態になります。 

カレントク U ップリスト内のサブ 
ク U ップの合計デュレーション 
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すでにカレントクリップ u ストに追加 
されているサブク u ップのサムネイル 


力ーソル 

(巧に追加されるサブ 
ク U ップの挿入位置） 


12 希望のクリップをカレントクリップリストにすベて追 
加するまで、手順 8 〜 11 を繰り返し実行する。 

同じクリップを何度でもサブクリップとして追加する 
ことができます。 

Id 希望のクリップを選択し終わったら、 SHIFT ボタンを 
押さずに SET ボタンのみを押す。 

シーンセレクションウインドウが閉じて 、 CLIP メ 
ニュー画面に戻ります。 

CUP メニユーを消ずには 

RESET ボタンを押します。 


14 カレントクリップリストの内容をディスクに保存する。 
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♦「カレントクリップリストをディスクに保存する」（日9 
ページ）をご覧ください。 



NEW FILE ' 


DELETE CLIP LIST 

SORT CLIP LIST BY. 

TC PRESET 

ADD 

MOVE 

TRIM 

DELETE_ 


TOTAL □ 日 (JO 42 01 


ごま意 


• ディスクに保存されていないカレントクリップリストの 
内容は、ディスクをイジェクトしたり、電源を切ると消' 
滅してしまいます。クリップリストを作成したら、‘必ず 
ディスクに保存してください。 

ディスクに保存されていないクリップリストの作成日時 
の後ろには* (アスタリスク）が表示されます。 



ディスクに保ちされていないク U ップ 
U ストであることを示すアスタリスク 


• サムネイル画（代表画）が先頭フ レー ムでないクリップ 
を追加した場合でも、クリップリスト内では常にクリッ 
プの先頭フ レー ムがサムネイルとして表示されます。 

エクスパンド機能を使ってサブクリップを 
追加ずるには 

サブクリップの中身を分割してサムネイル表示することに 
より、その一部分を取り込むことができます。 

♦エクスパンド機能にっいては、を3章の「エクスパンド機能を 
使って検まする」 （38 ぺージ）をご覽ください。 

な下のように操作します。 

1 「サムネイル画面で選択したクリップをクリップリスト 
に取り込む」 （50 ページ）の手順 8 を実行した後に、 
EXPAND ( F 5) ボタンを押す。 


ェクスパンドの倍率を変化させるには 

EXPAND ボタンを押すたびに、 X 8 — X 64 — X 512 
と段階的に変化します。 

段階的に元に戻すには、 SHIFT ボタンを押したまま 
EXPAND ボタンを押します。 


エクスパンド表示を止めるには 

RESET ボタンを押します。 

シーンセレクションウインドウに戻ります。 

2 「サムネイル画面で選択したクリップをクリップリスト 
じ取り込む」 （50 ぺージ）の手順 8 〜 12 を実行して、 
クリップリストに取り込みたい部分のサムネイルを取 
り込む。 


選択されたサムネイルから次のサムネイルまでの区間 
がサブクリップとして取り込まれます。 

3 カレントクリップリストの内容をディスクに保存する。 

♦詳しくは、「カレントクリップリストをディスクに保存す 
る」（閒ぺージ）をご覧ください。 


ごま意 


エクスパンドされたサムネイル画を複数選択しても、1っ 
のサブクリップに連結されてからカレントクリップリスト 
に追加されます。 

チヤプター機能を使ってヴブクリツプを追 
加するには 

チヤプター機能とは、クリップ内に記録されたショット 
マークごとにサムネイルを表示する機能です。 

♦チヤプター機能にっいては、第3章の「チヤプター機能を使っ 
て検まする」 （40 ページ）をご覧ください。 

1 「サムネイル画面で選択したクリップをクリップリスト 
に取り込む」 （50 ページ）の手順 8 を実行する。この 
とき、ショットーマークが設定されたサムネイルの右 
上部には「3」マークが表示されているので、そのよ 
うなサムネイルを選択してから CHAPTER ボタンを押 
す。 


シーンセレクション画面の上段に、指定したクリップ 
のチヤプターのサムネイル画面が表示されます。 


シーンセレクションウインドウの上段に、対象のク 
リップが8等分されたサムネイル画面が表示されます。 


ク U ップ U ストを作成する 



























































1 SUB CLIP ボタンが消灯していて、クリップが全画面表 
示されている状態で再生やサーチを行い、 IN 点にした 
い場面を採す。 
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2 「サムネイル画面で選択したクリップをクリップリスト 
に取り込む」（日0ページ）の手順 8 〜 12 を実行して、 
クリップリストに取り込みたい部分のサムネイルを取 
り込む。 

選択されたサムネイルから次のサムネイルまでの区間 
がサブクリップとして取り込まれます。 

3 カレントクリップリストの内容をディスクに保存する。 

♦詳しくは、「カレントクリップリストをディスクじ保存す 
る」（日9ページ）をご覧ください。 

チャプター表示されたサムネイルを複数選択しても、1つ 
のサブクリップに連結されてからカレントクリ、ソプリスト 
に追加されます。 


クイックシーンセレクション（記録/ 
再生/サーチをしなび!5サブクリップ 
を追加する） 

あらかじめサブタリップを追加するタリップリストを、力 
レントクリップリストに読み込んでおきます （60 ページ参 
照)。 

♦ クイックシーンセレクションにより設定した IN 点、 OUT 点 
は、トリミング操作じより変更することができます（日7ページ 
参照)。 


2,3,4 2,3 


希望のクリップを全画面表示ずるには 

サム ネイル画面が表示され ている ときは、矢印ボタン 
またはジョグダイヤルを使用して、全画面表示するク 
リップを選択し、 SET ボタンを押します。 

サーチずるには 

ジョグ/シャトルダイヤルを使用します。 

2 IN 点にしたい場面で、 ♦/ IN ボタンを押したまま SET ボ 
タンを押す。 

IN 点が設定され、 IN インジケーターが点灯します。 
ディスプレイに文字情報がスーパーインポーズされる 
ようじ設定している場合はは0ぺージ参照）、 IN 点の 
タイムコードが表示されます。 

3 同様に、 OUT 点にしたい場面を探して、 ♦/ OUT ボタン 
を押したまま SET ボタンを押す。 

OUT 点が設定され、 OUT インジケーターが点灯しま 
す。 

ディスプレイに文字情報がスーパーインポーズされる 
ように設定している場合は （30 ぺージ参照）、 OUT 点 
のタイムコードが表示されます。 

IN 点 / OUT 点を確認したいときは 
♦/ IN ボタンまたは ♦/ OUT ボタンを押すと、設定され 
た IN 点または OUT 点のタイムコー ドが表示されま 
す。 ♦/ IN ボタンを押したまま PREV ボタンまたは 
NEXT ボタンを押すと、 IN 点の画像が頭出しされま 
す。 ♦/ OUT ボタンを押したまま PREV ボタンまたは 
NEXT ボタンを押すと、 OUT 点の画像が頭出しされ 
ます。 

デュレーシヨンを確認したいとさは 

♦/ IN ボタンと ♦/ OUT ボタンを一緒に押します。 

押している間、画面にデュレーションが表示されます。 

IN 点 / OUT 点をリセットずる場合は 

♦/ IN ボタンまたは ♦/ OUT ボタンを押したまま、 

RESET ボタンを押してください。 

4 SHIFT ボタンを押したまま、 SET ボタンを押す。 

IN 点から OUT 点までの区間が、サブクリップとして 
カレントクリップリストの最後に追加されます。 

複数のクリップにまたげって IN 点、 OUT 点を設定し 
た場合は 

クリップの数だけサブクリップが生成されます。 
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クリップリストを作成する 







































































ディスクに記憶されているクリップ 

ク 

U ップ] 

ク U ップ2 

ク U ップ2 

i 


[ 2 

し . 

i 

IN 点 ^ OUT 点 


ヴプク U ップ] 

ヴブク U ップ2 

サブク IJ ップ3 






5 希望のクリップをすべてカレントクリップリストに追 
加するまで、手順 1 〜 4 を繰りおし実行する。 

6 カレントクリップリストの内容をディスクに保存する。 

♦詳しくは、「カレントクリップリストをディスクに保存す 
る」（胡べージ）をご覧ください。 


2 


ク U ツプ U ストを編集ず 
る 


CLIP メニューから項目を選択して、クリ 'パリス トおよび 
クリップリストに登録したサブクリップに簡易的な編集が 
行えます。 


基本操作 



4 4 


1 クリップリスト画面で、 MENU ボタンを押す。 
CLIP メニューが表示されます。 



♦/MARK1 または ♦/MARK2 ボタンを押して希望の編 
集項目を選ぶ。 


次の編集操作が実行できます。 


CUP メニュー上 

の項目 

編集内容 

MOVE 

サブクリップの順序の入れ替え。 

TRIM 

サブクリップの IN 点;、 OUT ，なの変更。 

DELETE 

不要なサブタリップの削除。 

TC PRESET 

カレントクリップリストの先頭のタイムコー 

ドを任意の値に設定。 




クリップリストを編集する 
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3 SET ボタンを押す。 

操作のが象とするサブタリップを選す尺する画面が表示 
されます。 { TCP 民 ESET を選んだ場合は、タイムコー 
ド設定画面が表示されます。） 

4 矢印ボタンまたはジョグダイヤルを使用して、希望の 
サブクリップを選択する。 

次の操作でも、クリップを選ぶことができます。 

PREV または NEXT ボタンを巧ず： 1つ前または次の 

クリップに移動します。 

SHIFT ボタンを押したまま、 PREV または NEXT ボ 

タンを巧ず： 先頭または最後のタリップに移動し 
ます。 

SHIFT ボタンを巧したまま、 4/MARK1 または*/ 
MARK2 ボタンを巧ず： 1つ前または次のページ 

じ切り換わります。ページが1つのときは切り換 
わりません。 

SHIFT ボタンを巧したまま ♦/IN ボタンまたは 

■►/OUT ボタンを巧ず： 連続した複数のタリップを 
選択できます。 


ごま意 


「 TRIM 」 を選択しているときは複数のサブクリップを 
選択できません。 

5 SET ボタンを押す。 

選択したクリップに巧し 、 CLIP メニューで選択した編 
集操作が可能になります。 


「基本操作」（放ぺージ）の手順 1 
順 2 で 「 MOVE 」 を選択する）。 


•5 を実行する（手 


6 編集操作を行う, 


♦ 詳しくはに1下のぺージをご覧ください。 

順をの入れをえ：次項 
サ マウ、、-') プのトリミング： 57ぺージ 
サブクリップの削除： 57ぺージ 
タイム コー ドの設 を： 放ぺージ 

編集したカレントクリップリストの内容をディスクに 
保存する。 

♦詳しくは、「カレントクリップリストをディスクに保存す 
る」（助べージ）をご覧ください。 


ヴブクリツプの順番を入れ替える 

次のようじ操作します。 


クリップリスト画面上に移動先を示す I 型カーソルが 
表示されます。 

2 矢印ボタンまたはジョグダイヤルを使用して、希望の 
位置じ I 型カーソルを移動する。 

次の操作でも、カーソルを移動できます。 

PREV または NEXT ボタンを押ず： 1つ前または次の 

クリップに移動します。 

SHIFT ボタンを巧したまま、 PREV または NEXT ボ 

タンを巧ず： 先頭または最後のタリップじ移動し 
ます。 

SHIFT ボタンを巧したまま、 4/MARK1 または ♦/ 
MARK2 ボタンを巧ず： 1つ前または次のページ 

じ切り換わります。ページが1つのときは切り換 
わりません。 

2番目のヴブク U ップを7番目のサブ 
ク U ップの位置へ移動することを示す。 


し 1ST(MOVE 》 


I 
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還択したサプク IJ ップの移動先 
をおす I 型カーソル 

サブクリップの移動を行わずにクリップリスト画面に 
戻るには 

RESET ボタンを押します。 

J SET ボタンを押す。 

サブクリップの順番が変わった後に 、 CLIP メ ニューが 
表示されます。 

SET ボタンの代わりに SHIFT + SET ボタンを押すと、 
実行後に「基本操作」の手順 4 の状態に戻り、移動を 
繰り返し巧うことができます。 
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4 カレントクリップリストの内容をディスクに保存する。 

♦「カレントクリップリストをディスクに保存する」（閱ぺ 一 
ジ）をご覧ください。 


サブクリップの IN 点 / OUT 点を修正 
ずる（トリ三ング） 

次のように操作します。 

1 「基本操作」 （55 ぺージ）の手順 1 〜 5 を実行する（手 
順 2 で 「 TRIM 」 を選択する）。 

選択したサブクリップの先頭フレーム （ IN 点フレーム） 
が表示されます。この状態から、ディスク全体の再生 
やサーチが可能になります。 



トリミングを中止して元の画面に戻るには 

♦/ MARK 2 ボタンを押して rOK 」 を表示し（背景が黄 
色になります）、 RESET ボタンを押します。 

2 再生やサーチを行って、選択したサブクリツプの新た 
な IN 点または OUT 点にしたレ>場面を探す。 

3 亲斤たな IN 点または OUT 点にしたい場面で、 ♦/ IN ボタン 
( IN 点を変更するとき）または ♦/ OUT ボタン (OUT 
点を変更するとき）を押したまま SET ボタンを押す。 

押したボタンに応じて、 IN 点または OUT 点が設定さ 
れます。 


ごま意 


IN 点よりも小さいタイムコードを OUT 点に設定する 
と、 IN および OUT インジケータが点滅します。この 
場合は正しいタイムコードに修正してください。 

IN 点と OUT 点の両方とち変更する場合は 

IN 点、 OUT 点それぞれに巧して手順 2 と 3 を実行し 
ます。 

IN 点または OUT 点をリセットずる場合は 
♦/ IN ボタンまたは ♦/ OUT ボタンを押したまま RESET 
ボタンを押します。 IN 点または OUT 点の値は、トリ 
ム画面に乂る直前の値に戻ります。 

IN 点または OUT 点に頭出しずる場合は 

♦/ IN ボタンを押したまま PREV ボタン、または NEXT 

ボタンを押すと、 IN 点が頭出しされます。 

♦/ OUT ボタンを押したまま REV ボタンまたは NEXT ボ 
タンを押すと、 OUT 点力巧頁出しされます。 

4 新たな IN 点または OUT 点を設定し、 ♦/ MARKS ボタン 
を押して roK 」 を選択する。 

OK ボタンの背景が黄色じなります。 

5 SET ボタンを押す。 

トリミングが実行されたなに 、 CLIP メニユーが表示さ 
れます。 

SET ボタンの化わりに SHIFT + SET ボタンを押すと、 
実斤後に「基本操作」の手順 4 じ戻り、トリミングを 
繰りおし行うことができます。 

6 カレントクリップリストの内容をディスクに保存する。 

♦「カレントクリップリストをディスクに保存する」（閱ぺ 一 
ジ）をご覧ください。 


サブクリップを削除する 

次のように操作します。 

1 「基本操作」（妨ぺージ）の手順 1 〜 5 を実行する（手 
順 2 で 「 DELETE 」 を選択する）。 

カレントクリップリストか5還択したクリップを削除 
した後の合計デュレーシヨンを表示ずるには 

SHIFT ボタンを押すと、選択されているクリップの合 
計デュレー シヨン、 およびそれらをカレントクリップ 
リストから削除したクリ、ソプリストの合計デュレー 
シヨン が表示され、削除実 巧 後のデュレー シヨ ンをあ 
らかじめ確認することができます。 
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2 SET ボタンを押す。 

削除確認画面が表示されます。 

サブクリップの削除を巧わずにクリップリスト画面に 
戻るには 

RESET ボタンを押します。 

3 ♦/ IN ボタンまたは ♦/ OUT ボタンを押して 「 OK 」 を選 
択し、 SET ボタンを押す。 

削除が実行された後に 、 CLIP メニユーが表示されま 
す。 

SET ボタンの代わりに SHIFT + SET ボタンを押すと、 
実行後に「基本操作」の手順 4 に戻り、削除を繰りお 
し行うことができます。 

4 カレントクリップリストの内容をディスクに保存する。 

♦詳しくは、「カレントクリップリストをディスクに保存す 
る」（助ぺージ）をご覧ください。 


カレントクリップリストの先頭タイム 
コードを設定ずる 

クリップリストでは、サブクリップの元となったクリップ 
のタイ ムコー ドじ関係なく、連続したタイ ムコー ドが使用 
されます。したがって、クリップリストの先頭タイムコー 
ドは、クリップリストごとに設定することができます。 
カレントクリップリストの先頭のタイムコード （ LTC ) は、 
夜!期状態では「00:00:00:00」に設定されています。 

これを任意の値に設定するには、な下のように操作します。 

1 「基本操作」 （55 ぺージ）の手順 1 〜 4 を実行する（手 
順 2 で 「TC PRESET 」 を選択します）。 

タイムコード設定画面が表示されます。 



このとき表示されるタイムコードは、カレントクリッ 
プリストで現在設定されている先頭タイムコードです。 
ディスク上のクリップリストを読みをんだ場合、その 
クリップリストにすでにタイムコードが設定されてい 
るときは、その値が表示されます。 


2 "f/IN ボタンまたは ♦/ OUT ボタンを使用して、設定し 
たいが （ HOUR 、 MIN 、 SEC 、 FRAME のいずれか） 

を選択する。 

3 ♦/ MARK 1 ボタンまたは ♦/ MARK 2 ボタン、または 
ジョグダイヤルを巧用して、任意の値を表示させる。 

タイムコードの設定を中止ずるには 

RESET ボタンを押します。 

4 すべての巧を設定したら SET ボタンを押す。 

カレントクリップリストの先頭の LTC が設定され、再 
生時にはその値からカウントされます。 

5 カレントクリップリストを保存する。 

♦「カレントクリップリストをディスクに保存する」（閱ぺ 一 
ジ）をご覧ください。 

なお、カレントクリップリストのタイムコードの DF/NDF 
設定は、な下の操作を行った時点での機器の設定が反映さ 
れます。 

• 最初のサブクリップを追加した。 

• 先頭タイムコードを設定した。 


編集結果をプレビューずる 

SUB CLIP ボタンが点灯している状態で、 PLAY ボタンを 
押します。 

サムネイル画面 （ THUMBNAIL ボタンう s 点灯）の場合に、 
選がされたサブタリップの先頭から再生が始まります。 
THUMBNAIL ボタンが消灯しているときは、前回の再生 
位置から再生が始まります。 

ただし、いったん SUB CLIP ボタンを消灯させて再度点灯 
させると、再生開始位置はタリップリストの先頭にリセッ 
卜されます。 

SET UP >OPE 民 ATIONAL FUNCTION > 民 EPEAT MODE 
を ON にすると、カレントクリップリストの内容を繰り返 
し再生することができます。 
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保巧を中止ずる場合は 

MENU ボタンを押します。 

クリップリストにタイトルを付けるには 

付属の Proxy Browsing Software PDZ -1 を使用します。 

♦ 詳しくは、 PDZ -1 のオンラインヘルプをご覧ください。 


カレントクリップリスト 
をディスクに保をする 


• この操作を行わないと編集したクリップリストのデータ 
は保存されません。作成-編集後も使用するクリップリ 
ストのデータは、’必ずディスクに保存してください。 

• ディスクの記録禁止タブが記録禁止の位置に設定されて 
いると、カレントクリップリストはディスクに保存でき 
ません。 

• ディスクの残り容量力坏足しているなどの巧由で、記録 
ができない場合があります。 



な下のように操作します。 


1 CLIP メニューを表示する。 

♦「CLIP メニユーを表示するには」 （60 ぺージ）をご覧くだ 
さレ3。 

2 A / MARKl または ♦/ MARK 2 ボタンを使用して 「 SAVE 
CLIPL 投 T 」 に力ーソルを合わせ、 SET ボタンを押す。 

クリップリストが一覧表示されます。クリップリスト 
の作成日時が表示されます。 

データが保存されていないクリップリストには、 

「NEW FILE 」 と表示されます。 

クリップリストのタイトルと作成日時の表示を切り換 
えるには 

■►/ OUT ボタンを押します。 

♦詳しくは、 「ク U ップ U ストの表示を切り換えるには」 记 1 

ぺージ）をご覧ください。 

3 A / MARKl または ♦/ MARK 2 ボタンまたはジョグダイ 
ヤルを使用して希望のクリップリストを選がし、 ♦/ 
OUT ボタンを押す。 

カレントクリ 'パ、）ス トカ S 、 ディスクに保存されます。 


ご注意 


她た刪 ，VI 乂ホ山乂 


カレントクリップ1」ストをディスクに保存する 
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作成-編集したクリ 'パ、）ス トは 、 CLIP メニューを使って 
管理することができます。ディスクから本機への読み込み、 
ディスク上のクリップリストの削除などができます。 

CUP メニューを表示ずるには 

SHIFT ボタンを押したまま SUB CLIP ボタンを押します。 
サムネイルー覧表示画面、クリップリスト画面では、 

MENU ボタンを押して CLIP メニューを表示させることも 
できます。 

CLIP メニューにま示/操作できる項目は、本機の状況に 
よって異なります（次表を参照してください）。 

m 


a ) サム不ィルー貴表示画面 

b ) クリップリスト画面 


60 I クリップ U ストを管理する 


クリップリストを管理す 
る 


CUP メニユーを消ずには 

MENU ボタン（または SHIFT ボタンを押したまま 
SUB CLIP ボタン）を押します。 

CLIP メニユーで扱うことができるクリ 'パリス トは、99 
個までです。 

ヴブクリツプの表示情報を変更する 

クリップリスト画面の各サムネイル画の下部に表示される 
情報を切りをえることができます。 

は下のように操作します。 

1 CLIP メニユーを表示する。 

♦「CLIP メニユーを表示するには」 （60 ぺージ）をご覧くだ 
さレ3。 

2 舍 / MA 民 K 1 または */M A 民 K 2 ボタンを使用して 「 CLIP 
INFORMATION 」 を選択し、 SET ボタンを押す。 

表示情報の選択画面が表示されます。 

3 舍 / MA 民 K 1 または */ MA 民 K 2 ボタンを使用して表示し 
たい項目を選択し、 SET ボタンを押す。 

DATE: 作成日時 

TIME CODE ： 先頭タイムコード 

DURATION :再生時間 

SEQUENCE NUMBER :サムネイルの連番 

♦連番について詳しくは、「サムネイルに連番を振る」 （44 
ページ）をご覧ください。 

クリップリスト画面を表示したときに、設定した項目 
の情報が各サムネイル画の下部に表示されます。 


ディスク上のクリップリストをカレン 
トクリップリストに読み込む 

クリ パ、）ス ト再生/編集で使用するクリップリスト（力 
レントクリップリスト）をディスクから呼び出します。 

が下のように操作します。 

1 CLIP メニューを表示する。 

「CLIP ニューを表示するには」 （60 ぺージ）をご覧くだ 
さい。 

2 舍 / MA 民 K 1 または */M A 民 K 2 ボタンを使用して 「 LOAD 
CLIPL 投 T 」 を選択し、 SET ボタンを押す。 

クリップリストの一覧（日1ページ）が表示されます。 


I 頁目 操作内容（参照ページ） 

CLIP INFORMATION サムネイルの下側に表示する情報を選が 
ずる （60 ページ） 

LOAD CLIP LIST ディスク上のクリップリストをカレント 

クリップリストに読み込む （60 ページ） 
SAVE CLIP LIST カレントクリップリストをディスクに保 

_存ずる（日9ぺージ）_ 

DELETE CLIP LET クリップリストをディスクから削除ずる 

(61 ページ） 

SORT CLIP LISTS BY クリップリスト名または作成日時の順番 

にクリップリストを並べ替える （61 ペー 
ジ)。 

SET INDEX PICTU 民 E a ) クリップのサムネイル画（代表画）を変 

_更ずる （38 ぺージ）_ 

ADDS ) カレントクリップリストにサブクリップ 

_^取り込む（日〇ぺ一_ジ）_ 

MOVEb ) サブクリップの順番を入れ替える（日6 

ページ） 

TRIM b) サブクリップ上の IN 点、 OUT 点;を靈更 

_する_(日7ペー_ジ）_ 

DELETE b ) サブクリップを削除ずる（日7ページ） 

TC P 民 ESET b ) カレントクリップリストの先頭タイム 

コードを設定する（日8ページ） 

DELETE CLIP クリップを削除する。 

LOCK/UNLOCK CLIP _クリップを保護する/保護を解除する。_ 
LOCK OR DELETE ALL 全クリップを巧象に保護する/削除ずる 
CLIPS 

DELETE SHOT MARK ショットマークを 削 除する。 


5/|乂ホで^5/山 V 





3 ♦/ MARKl または ♦/ MARK 2 ボタンを使用して希望の 
クリップリストを選択し、 SET ボタンを押す。 

選択したクリップリストカ S 、 カレントクリップリスト 
として本機に読み込まれます。 

読み&んだカレントクリップリスト内のサムネイルを表示 
ずるには 

THUMBNAIL ボタンと SUB CLIP ボタンを押して点灯さ 
せます。 

カレントクリップリスト上に、巧ち前のクリップリストげ 
巧在ずる場合は 

次のような警告メッセージが表示されます。 

[CLIP L 投 T 投 NOT SAVED , OVERWRITE CLIP LET ?」 
上書きする場合は roK 」 を、上書きしない場合には 
rCANCEL 」 を、 ♦/ IN ボタンまたは ♦/ OUT ボタンで選択 
し、 SET ボタンを押します。 


クリップリストをディスクか5削除す 
る 

な下のように操作します。 

1 CLIP メニューを表示する。 

♦「CLIP メニューを表示するには」（奶ぺージ）をご覧くだ 
さレ 

2 ♦/ MARK 1 または ♦/ MARK 2 ボタンを使用して 
「DELETE CLIP UST 」 を選択し、 SET ボタンを押す。 

クリップリストの一覧 （51 ページ）が表示されます。 

3 ♦/ MARK 1 または ♦/ MARK 2 ボタンを使用して削除し 
たいクリップリストを選択し、 SET ボタンを押す。 

削除確認画面が表示されます。 

4 ♦/ IN ボタンまたは ♦/ OUT ボタンを押して rOK 」 を選 
択し、 SET ボタンを押す。 

クリップリストの削除を中止ずるには 

RESET ボタンを押します。 

選択したクリップリストが削除されます。 

複数のクリップリストを続けて削除ずるには 

rOK 」 を選択し、 SHIFT ボタンを押したまま SET ボタン 
を押すと、選択したクリップが削除された後に手順 3 の状 
態に戻り、複数のクリップリストを続けて削除することが 
できます。 


クリップリストを並べ替える 

作成済みのクリップリストを、クリップリストをまたは作 
成日時の順番に並べをえます。 

な下のように操作します。 

I CLIP メニューを表示する。 

♦「CLIP メニユーを表示するには」 （60 ぺージ）をご覧くだ 
さレ1。 

^ ♦/ MARK 1 または ♦/ MARK 2 ボタンを使用して 「 SORT 
CLIP LISTS BY ... J を選択し、 SET ボタンを押す。 

次図のような画面が表示されます。 



♦/ MARK 1 または ♦/ MARK 2 ボタンを使用して並べ替 
えの方法を選がする。 

NAME :クリップリスト名の昇順にクリップリストを 
並べをえます。 

DATE :クリップリストの作成日時が新しぃ順番にク 
リップリストを並べ替えます。 

4 ♦/ IN ボタンを押す。 

LOAD CLIP L 扮 T などの画面で、並べ替えが実行され 
ます。 

(未使用のクリップリストにが•しては、並べをえは実行 
されません。） 

「 NAME 」 を選択した場合： 

BY NAME :名前順であることをおす。 



JUN 2 日 061 之： 4 己 TOTAL 00 


L 


01/034 


BY NAME 



FIRST) 


CLIP LIST ： DOCUMENT—01 001 /034 

CLIP MENU 
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000000 
000000 
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「 DATE 」 を選択した場合： 


BY DATE : 日付順であることををす。 



なお、 SHIFT ボタンを押したまま PREV ボタンまたは 
NEXT ボタンを押す操作でも、最初のクリップリストまた 
は最後のクリップリストに移動することができます。 


Proxy Browsing 
Software PDZ -1 を使 



Proxy Browsing Software PDZ -1 をイ ンス トールしたコン 
ピューターを本機に接続し、ディスクに記録されたプロキ 
シ AV データおよびメタデータをファイルとして本機から 
転送することができます。コンピューター側で PDZ -1 を巧 
用して、転送されたプロキシ AV を閲覧したり、メタデー 
夕（タイトル、コメント、 エッセンスマー クなど）に追加 
や変更を加えたり、クリップリストを作成したりすること 
ができます。 

追加、変更後のメタデータや、作成したクリップリストは、 
本機に転送して元のディスクに書き戻すことができます。 

PDZ -1 の動作環境 

PDZ -1 を動作させるには、次の環境が必要です。 

•コンヒューター 

Intel Pentium III プロ セッサー IGHz な上 
搭載メモリー：日上 

• 0 S : Microsoft Windows 2000 Service Pack 4 上または 
Microsoft Windows XP Professional Service Pack 1 な上 

• Web ブラウザ： Internet Explorer 6.0 Service Pack 1 化上 

• DirectX : DirectX 8.1 b な上 

PDZ -1 をインス!ルするには 

付属の CD-ROM (Proxy Browsing Software PDZ -1) をコ 
ンピューターの CD-ROM ドライブに入れ、 CD-ROM に収 
録されている Setup.exe ファイルを実行してください。順 
次表示される指示に従ってインストールすることができま 
す。 

♦詳しくは、 CD-ROM に収録されている民 eadMe ファイルをご覧 
<ださい。 


ごま意 


本機から転送される素材を入れる Work Folder は、十分な 
空き容量のあるハードディスク上に用意してください。プ 
ロキシ AV データの転送量は、ディスク1枚あたり最大 2.8 
GB (LP フォーマッ ト時）です。 

♦詳しくは 、 「file access mode によるファイル操作」 （63 ベージ) 
をご覧ください。 


Proxy Browsing Software PDZ-1 を使つ 
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ファイル操作 


概要 file access mode によ 

るファイル操作 

ファイル化して記録されたビデオやオーディオなどのデー 
夕は、本機にコンピューターを接続して、コンピューター 

上で操作することができます。 file access mode の動作環境 

コン ピューターとの接続方法は 、 FAM (file access mode ) file access mode (:ファイルアクセス モー ド）を使用して 

接続を使用します。 ファイル操作を行うには、次の環境が必要です。 

• コンピユーターの OS : Microsoft Windows 2000 Service 
Pack 4 な上または Microsoft Windows XP 

準備 

コンピュータおよび本機に巧して、な下の操作を行ってく 
ださい。 

• コンピューターに FAM ドライバーをインストールする 
(次項参照)。 

• セットアップメニュー の INTERFACE SELECT > i.LINK 
MODE を [FAM (PC PERMOTE )」 に設定する （72 ぺ一 
ジ参照)。 

FAM ドライバーをインス! '― ルするには 

付属の CD-ROM (Proxy Browsing Software PDZ -1) をコ 
ンピューターの CD - ROM ドライブに入れ、 CD - ROM に収 
録されている Setup . exe ファイルを実行します。 

順次表示される指示に従ってインストールすることができ 
ます。 

♦ 詳しくは、 CD - ROM に収録されている ReadMe ファイルをご覧 
ください。 

FAM 接続する 

1 本機にディスクが入っている場合は、本機をな下の状 
態にする。 

• 記録、再生、サーチなどのディスク操作：停止 
• THUMBNAIL ボタン：消灯 
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• DEC メニューの DELETE LAST CLIP、DELETE 
ALL CLIPS、QUICK FORMAT などによるディスク 
への アクセス：停止 

• MENU ボタン：オフ 

• 保存していないカレントクリップリスト：保存また 
はクリアする。 

2 本機の RS 400 端子とコンピューターの LLINK 
( IEEE 1394) 端子を i . LINK ケーブルで接続する。 



本機は リムーバブル ディスクとして認識され、 コン 
ピューターのタスクバーには下のアイコンが 表示され 
ます。 

• Windows 2000の場合： ぞ、 

• Windows XP の場合 

本機に ディスクを 挿入すると、 コンピューターから 
ファイ ル 操作ができる状態になります。 

FAM 接続中の動作制限 

• EJECT ボタンを除き、記録および再生操作ボタンは動作 
しません。 

• 外部機器接続部の端子に接続した機器から、本機を制御 
することはできません。 

• 本機からの信号出力は無信号状態になり、本機のディス 
プレイおよび外部モニターに 「PC REMOTE !」 と表示さ 
れます。 


ファイルを操作ずる 

Jil 下の手順で操作します。 

1 エクスプローラを 起動す る。 

本機が任意のドライブに割り当てられていることを確 
認します。（ご使用の周辺機器の接続状況によって、割 
り当てられるドライブは異なります。） 


2 エ クスプローラ 上で本機 ディスク 内の ファイルを 操作 
する。 

口ーカルドライブやネットワークコンピューター上の 
ファイルと 同様に操作する こと ができます。 


ごミ主意 


• FAM 接続中に本機の電源を切ると、転送中のデータ 
は破棄されます。 

• ファイルの種類によっては、ファイル操作できない 
項目があります。 

ディスクの取り出しをコンピユーターで行うには 

エクスプローラに 表示され ている 本機の アイコンを 右ク 
リックして表示され るメ ニューから「取り出し」を選がし 
ます。 

ファイル操作を終了するには 

虹下の手順で操作します。 


ごま意 


手順 1 〜 3 を実行する前に、ケーブルを取り外さないでく 
ださい。 

1 コンピューターの タス クバーに 表示されている^ま 
たは^アイコンに巧して、な下のいずれかを実行す 
る0 

• ダブルタリックする。 

• ちクリックして表示されるメニューから必下のコマ 
ンドを選がする。 

Windows 2000の 場合：ハードウエアの取り外し 

または取り出し 

Windows XP の 場合：ハードウエアの安全な取り夕' (• 
し 

「ハードウ卫アの取り外し」ダイアログ (Windows 
2000)、または「ハードウ卫アの安全な取り外し」ダイ 
アログ (Windows XP ) が表示されます。 

么 「Sony XDCAM PDW -70 MD 圧 EE 1394 SBP 2 Device 」 
を選択し、「停止」をクリックする。 

「ハードウ卫アデバイスの停止」ダイアログが表示さ 
れます。 


她5刪：漸な 
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3 r Sony XDCAM PDW -70 MD 圧 EE 1394 SBP 2 Device 」 
を選がし、 「0 K 」 をクリックする。 

Windows 2000の±悬合は、確認のメッセージが表示され 
ます。 

Windows XP の: t 悬合は、「ハードウェアデバイス」リ 
ストから rSony XDCAM PDW -70 MD 圧 EE 1394 SBP 2 
Device 」 が削除されます。 

本機は通常の操作ができる状態になります。 （「 FAM 接 
続中の動作制限」 （64 ぺージ参照）力 5' 解除されます。） 

4 必要に応じて、 LLINK ケーブルを取り外す。 

再接続するには 

ファイル操作を終了した状態から再接続するには、 i.LINK 
ケーブルの接続状態などに応じては下のようにします。 

i . LINK ケーブルび接続されていないとさ ：本機とコン 

ピューターを i . LINK ケーブルで接続します。 

i . LINK ケーブルび接続されているとを ：本機とコンピュー 

夕一のぃずれか一方から LLINK ケーブルを取り外し、 
10巧な上待ってから取り外したケーブルを接続しま 
す。 

本機の電源げ OFF で i . LINK ケーブルび接続されていると 

を： 本機の電源を入れます。 

FAM 接続しないようにずるには 

前項「再接続する」のぃずれかを実行すると、本機とコン 
ピューターは FAM 接続します。 FAM 接続しなぃように 
するには、セットアップ メニューの INTERFACE 
SELECT > i.LINK MODE を 「 AV / C 」 に設定します 
(72 ぺージ 参照）。 


FAM 接続時のタイムコー 
ドを連続して記録する 


FAM 接続時に作成するクリップのタイムコードをディス 
クに記録されている最終クリップの最終フレームのタイム 
コードに連続させることができます。 

タイムコードを連続して記録するには 

あらかじめフアンクシヨンメニユ ー P 2 ぺージの TCG を 
riNT 」 に 、 TCMODE を 「 REGEN 」 に設定し、本機に接 
続しているコンピユーターなどからクリップファイルを書 
き込みます。 




FAM 接続時のタイムコードを連続して記録する 
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フアンクシヨンメニユー 


ページを切り換えるには 

PAGE ボタンを押すたびに 、 HOME — P 1— P 2 — HOME 
'''の順にページが切り換わります。 


ファンクションメニューは、入カビデオ信号の選択、タイ 
ムコードの設定など、ひんぱんに行う機能設定のためじ使 
用します。 

メニューの設定は不揮発性メモリーに記憶されるため、電 
源を切っても消'まされません。 


ファンクシヨンメニユーの操作 

ファンクシヨンメニューは本機のデイスプレイに表示され 
ます。 

ファンクシヨンメニューの操作に使用するボタンを次図に 
示します。 


-モニター 画像表部 





= 0 = 国 = n = 



TC 日 

EXT 

画 -20 画量画 -2 •画 

TC MODE 
PRESET 

=-60 === -60 = 
12 3 4 


RUN MODE 

REC 肌 N 

AUDIO 4CH 16BIT M0NIT0 

KiB QEEIQjD 

13 + 4 

TC/VITC 

VITC 

TC VITC C0001 扣 M:077m 

00 : 00 . 00:00 

DF/NDF 

NDF 

P2 




ディスプレイ 



•F 巳ボタン 


DISPLA 丫ボタン 
■PA 白 E ボタン 


-フアンクシヨンメニュー 

(P2 ぺージ） 


フアンクションメニユーを表示ずるには 

フアン クションメニューは 、 HOME (ホーム） ぺージと 
P 1、 P 2 ぺージで構成されています。 

ディスプレイにファンクションメニューが表示されていな 
いときは、 PAGE ボタンを押すとファンクションメニュー 
が表示されます。前回ファンクションメニューを操作した 
ときに、最後に表示したページが表示されます。 
ファンクションメニューを表示すると、モニター画像表示 
部のサイズは最小になります。 


フアンクシヨンメニユーを消ずには 

DISPLAY ボタンを押して、モニター画像表示部のサイズ 
を大きくします。 

フアンクシヨンメニユーの設定内容を変更 
ずるには 

F 1 〜 F 日ボタンを使用します。 

各設定項目の右にあるボタンを押すと、設定内容が切り換 
わります。希望の設定内容が表示されるまで繰り返しボタ 
ンを押します。 


フアンクシヨンメニユーの内容 

各ぺージの設定項目と設定内容を表に示します。 

HOME ぺージ 


設定項目 

設定内容 

FI : V INPUT (ビデオ入力） 

ビデオ入力信号を選択ずる。 
HDSDI : HDSDI 信号 

SG :内部信号発生器からのテス 

卜信号 

F 吕： A 1 INPUT (オーデイオ入 

力 1) 

F4: A 3 INPUT (オーディオ入 

力 3) 

オーデイオチヤンネルし3に割 

り当てるオーディオ入力信号を選 
択する。 

HDSDI : HDSDI 信号に重畳され 
たホーディオ信号り 
ANALOG! :アナログ1のホー 

ディオ信号 

AES/EBU : DIGITAL AUDIO 

( AES / EBU ) INPUT 1/2、 3/ 

4 端子への入力信号 

SG :向部信号発生器からのテス 

卜信号 
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設定項目 

設定内容 

F3 : A 2 INPUT (ォーディォ入 
力 2) 

F 已： A 4 INPUT (オーデイオ入 
力 4) 

オーデイオチヤンネル2、4に割 

り当てるオーディオ入力信号を選 
がする。 

HDSDI : HDSDI 信号に重畳され 
たオーディオ信号り 
ANAL0G2 :アナログ2のオー 

ディオ信号 

AES/EBU : DIGITAL AUDIO 

( AES / EBU ) INPUT 1/2、 3/ 

4 端子への入力信号 

SG :内部信号発生器からのテス 

卜信号 


1) ビデオ入力として HDSDI が選択された場合のみ 


ごま意 


選択した信号が入力されていないと表示が点滅します。選 
択した信号を入力するか、別の信号を選がしてください。 


P 1 ぺージ 


設定項目 

設定内容 

F1 : CNT 民 SEL (カウンター選 
択） 

タイムデータ表示部に表示する夕 

イムデータを選がする。 

TC :タイムコード 

UB : ユーザー ビット 

COUNTER (カウンター）： 記録/ 

再生の経過時間 

F 吕： MONICH (モニターチヤ 
ンネル） 

モニターするオーデイオチヤン本 

ルを選がする。 

CH 1/2 :チヤンネル1と2 

CH 3/4 :チヤンネル3と4 

F3 : MONI SEL (モニター選 

が） 

AUDIO MONITOR 端子と 

PHONES 端子から出力されるオー 

ディーモニター信号の出力方式を 

選択ずる。 

STEREO (ステレオ）： MONICH 

で選がしたチャンネルを左右 

に振り分けて出力する。 

MONO L (モノラル L チヤンネ 

ル）： MONICH で選択した 
チャンネルのいずれか一方を 

出力ずる。 

MONO R (モノラル R チヤンネ 

ル）： MONICH で選択した 
チャンネルのいずれか一方を 

出力ずる。 

MIX (ミックス）： MONICH で選 

択したチャンネルをミックス 

したモノラル音声を出力ず 

る。 

F4 : REC INH (記録禁止） 

記録禁止モードをオン/オフする。 
ON :記録禁止モードオン 

OFF :記録禁止モードオフ 


設定項目 

設定内容 

F5 : CHAR SEL (文字表示選 
択） 

モニター画像表示部や外部のモニ 

ターに表示する文字情報をオン/ 
オフする。 

ON :文字情報オン 

OFF :文字情報オフ 

LCD :文字情報をモニター画像表 
示部のみでオン 

ON を選択した場合 、 SETUP 

MENU〉DEPLAY CONTROL 

>HD CHARA の設定により 、 HD 
出力への スーパー インポーズを強 

制的にオフにすることもできます。 


P 2 ぺージ 


設定項目 

設定内容 

F1 : TCG [タイムコードジェネ 
レーター） 

内蔵タイムコードジェネレーター 

の動作について設定する。 

INT (内部）： プリセットした初 
期値からまたはディスクの 
最終フレームのタイムコー 

ドに連続させて歩進ずる。 

EXT (巧部同期）： TIME CODE 
IN 端子に入力されるタイム 
コードに同期させる。 

SDI : HDSDI INPUT 端子に入力 

される信号上のタイムコー 

ドに同期させる。 


m 
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設定項目 

設定内容 

F 2 : TC MODE (タイムコード 

モード） 

TCG が riNTJ の場ち 

巧蔵タイムコードジェネレーター 

を、プリセットした初期値から歩 

進させるか、ディスクの最終フ 
レームのタイムコードに連続させ 

て歩進させるかを選択する。 

PRESET (プリセット）： プリ 

セットした初期値から歩進 

させる。 

REGEN (リジェネレート）： 

ディスクの最終フレームの 

タイムコードに連続させて 

歩進させる。 

TCG び EXT 」 の場含 

外部タイムコードに同期したタイ 
ムコードをプリセットした初期値 

から記録するか、外部入力された 
タイムコードをそのまま記録する 

かを選択する。 

PRESET (プリセット）： 外部夕 

イムコードをそのまま記録 

する。 

REGEN (リジェネレート）： 外 

部タイムコードに同期した 
タイムコードをプリセット 

した初期値から記録する。 

TCG 力 s ' rSDIJ の蠕合は、常に外 
部入力されたタイムコードがその 

まま記録されます。 

F 3 : RUN MODE [歩進モード） 

TCG 力 S riNTj . TC MODE 力 s ’ 

「 PRESET 」 の場合に、内蔵タイ 
ムコードジェネレ ■ ー ターの歩進 

モードを選択する。 

REC RUN (レックラン）： 記録 

中のみタイムコードジェネ 

レーターが歩進す る。 

FREE RUN (フリーラン）： 電源 

がオンの間タイムコード 

ジ卫ネレーターが歩進する。 

F 4 : TC/VITC 

タイムデータ表示部に表示する夕 

イムコードの種類を選択ずる 
( TC または VITC )。 

F 5 : DF/NDF 

(システム周波数が 60 I /30 P /24 P 
(プルダウン）時のみ） 

ドロップフレームモード （ DF ) 

またはノンドロップフレームモー 

ド ( NDF ) を選択する。 


システムメ ニユー 


システムメニュー は、本機を使用目的/条件に応じてあら 
かじめ セット アップするために使用します。 メニュ ーの設 
定は不揮発性メモリーに記憶されるため、電源を切っても 
消去されません。 

システムメニュー は、次の 5つのメニューに 分類され ます。 
• セットアップメニュー (SETUP MENU ) 

• TC プリセットメニュー (TC PRESET ) 

• ディスクメニュー （ D 投 CMENU ) 

• 日付/日時 プリセットメニュー ( DATE/TIME PRESET ) 
• デジタル 時間 計メニュー (HOURS METER ) 

この章では、セットアップメニューとディスクメニューに 

ついて説明します。 

♦ 日か/日時プリセットメニューについては、第2章の「日かと 
時刻を設定する」 （28 ぺージ）をご覧ください。 

♦デジタル時間計メニューについては.せ録の「を期点検」 （78 
ぺージ）をご覧ください。 


セットアップメニュー/ディスクメ 
ニューを表示ずる 

メニューは、モニター画 像表示 部とタイム デ ータ 表示 部 じ 
表示されます0また、 外部モニターを 接続して、 モニター 
画面に スーパー インポーズす る こと もできます。 

1 MENU ボタンを押す。 

システムメニューが表示されます。 



モニター 画像表示 部および外部モニター 画面は システ 
ムメ ニユー全体が表示されます。 

タイム デー タ 表示部には選択され ている （反転表示さ 
れ ている） 行だけが、小文字や略称で表示されます。 
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2 f / MARKl または ♦/ MARK 2 ボタンを押して 、 SETUP 
MENU または rase MENU を選択する。 


セツトアップメニュー 


3 斗/ OUT ボタンを押す。 

セットアップメニユーまたはディスクメニユ ー(75 
ページ参照）が表示されます。 



セットアップメニューは、3つの階層で構成されています。 
第1層は全項目を大きく分類したもので、個々の設定項目 
は 、 MENU GRADE を除いて第2層な下にあります。設定 
項目は、通常の操作で化要な基本項目と、より高度な使い 
かたをするときに化要なあ張項目に分かれています。 

出荷時には基本項目だけが表示されるように設定されてい 
ます。あ張項目を表示するには MENU GRADE の設定を変 
更します。 


セットアップメニューの内容 

次表に、セットアップメニューの各項目の目的と設定内容 • * (アスタリスク）力咐いている設定（たとえば「* EE 」） 

を示します。 は、工場化荷時の設定です。 

•[] 内に示す文字や記号は、タイムデータ表示部での表示 
です。 


OPERATIONAL FUNCTION [Operational] : 本機の動作に関ずる設定 

設定内容 

LOCAL ENABLE [> Local ENA] :リモートコントロールスイッチう 

「 REMOTE 」 に設定されているときでも本機で操作できるボタンを選択す 

る。 

ALL DISABLE [» All D 旧 ]: 記録/再生コントロール部のボタ 
ンと EJECT ボタンを操作できない。 

半 STOP & EJECT [» STOP&EJ] : STOP ボタンと EJECT 

ボタンのみ操作できる。 

ALL ENABLE [» All ENA] :記録/再生コントロール部のボタ 
ン全部と EJECT ボタンを操作できる。また、プリロールタイ 
ムの設定やタイムデータの選択も本機で巧うことができる。 

REC FORMAT [> REC forma 口： 記録フオーマット （ MPEG -2 の圧縮方式） 

を選択ずる。 

HQ [» HQ] : 3日 M 恤 S 
* SP [» SP] : 25 Mbps 

LP !>> LP] : 18 Mbps 

DISC END [> Disc End] :記録中にディスクの空き容量がなくなったときの 

本機の動作を選択ずる。 

GOTO TOP [>> GOTO TOP] :デイスタトツプへ移動する。 

END STOP [>> END STOP] :ディスクエンドで停止する。 

夺 EJECT |>> EJECT] :ディスクを自動的にイジェクトずる。 

CLIP TITLE [> Clip Title] :クリッ 

プのタイトルを設定ずる。 

AUTO TITLE [» AT Title] :クリッ 

プにタイトルを付けるかどうかを選 

択する。 

夺 DISABLE [»> DISABLE] :付けない。 

ENABLE [>» ENABLE] :かける。 


TITLE [» Title] :任意のタイトルを 

設定ずる。 

CLIP AUTO TITLING (自動クリップタイトル）画面が表示され 
る。 



♦詳しくは、第4章の「タリップに任意のタイトルを付けるには」 
(48 ページ）をご覽ください。 

FILE NAMING [> Ale Name :ク 

リップ/クリップリストのファ 

イル名の設定 

NAMING FORM [>> Name Form] : 

クリップ/クリップリストのフアイ 

ル名の形式を選がする。 

* [:>>> C****] :標準名形式 

free に >> fre 引： 任意名形式を可能とずる。 


AUTO NAMING[» AT Naming] : 

記録時に生成するファイル名方式を 

選択する。 

本 ご*が* [>>> C ****] :標準名形式 

title [>>> t け le] :タリップのタイトルと同じ名前を付ける。 


システムメニュー 
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OPERATIONAL FUNCTION [Operational] :本機の動作に関ずる設定 

設定内容 

SYSTEM SEL [> System Sel] : 

システム周波数と使用地域を選 

がずる。 

いずれかのサブ項目の設定を変更し 

たときは、本機の電源をいったん才 

フにしてから、再度電源を入れてく 

ださい。ここで行った設定に対応し 
てセットアップ メニュー 全体の初期 

設定状態が喪更されます。 

SYSTEM FREQ [» Sys Freq] : シ 

ステム周波数を選択する。 

ネ巨 01 [>>> 白 Oi] : 59.94 i 
己 01 [»> 已 Oi] :日 Oi 

30P [>>> 30P] : 29.97 P 

吕已 P [>» 2 已 P] : 2日 P 

UC/J [» UC/J] :使用地域を選択す 

る。 

UC [»> UC] :日本化外の地域向け 
* J [»> J] :日本国内向け 

VAR SPD LIMIT [> VAR limit] :バリアブル再生の速度範圃を設定ずる。 

* OFF [» OFF] : - 1〜+2倍速 

ON [» ON] : 0〜+1倍速 

ASM POSTROLL [> Postroll]: アッセンブル編集の実行時、ポストロール記 

録をするかしないかを設定ずる。 

OFF [>> OFF] :ポストロール記録をしない。 

* ON [» ON] :ボストロール記録をする。 


DISPLAY CONTROL [Display] :本機のディスプレイとが部モニター 
の表示に関する設定 

設定内容 

SUB STATUS [> Sub status] :モニター画像表示部および外部モニ 

ター画面に表示するサブ情報の内容を選択する。 

夺 OFF [» OFF] :サブ情報は出力しない。 

TC MODE [» TC mode] :内蔵タイムコードジェネレーターの動作状 

能 

REMAIN [» Remain] :ディスクの空き容量（か単位） 

CLIP N0 [» CIp No] :クリップ番号 

PLAYBACK REMAIN [» PB remain] :現在の再生位置から最終記 

録位置までの時間をタイムデータ形式で表示する。 

♦ rOFF 」 な外の設定にしたときに表示される内容については、第2章の 
「サブ情報を表示ずる」（別ページ）をご覧ください。 

BRIGHTNESS [> Brightness] :ディスプレイの明るさを調整ずる。 

LCD BRIGHTNESS ( LCD の明るさ設定）画面が表示される。 

工場出荷時：*日日 


♦明るさの調整方法については、第2章の「ディスプレイ画面の明るさ 
を調整する」 （28 ページ）をご覧ください。 

ALARM [> ALARM] :警告メッセージを表示するかどうかを選択する。 

OFF [» OFF] :基本的に警告メッセージを表示しない。ただし、ま要 
な警告についてはメッセージを表示する。 

ONCLIMITED) [>> ON (Limit) ] : ‘必要最小限の警告メッセージを表示 

する。 

* ON [>> ON] :すべての警告メッセージを表示する。 

HD CHARA [> HD cha] :フアンクシヨンメニュー P 1 ページの CHAR 
SEL う s ' rONj に設定されているとき、 HD 出力への文字情報スー 

パーインポーズを強制的にオフにするかどうかを設定ずる。 

OFF [>> OFF] :文字情報のスーパーインポーズを強制的にオフにずる。 

* FUNCTION MENU |>> F-MENU] :文字情報のスーパーインポーズ 
を強制的にオフにしない。 （： ファンクシヨン^ニューの CHA 民 SEL 

の設定が優先ずる。） 


VIDEO CONTROL [ Video ] : ビデオコント □— ルに関ずる設定 

設定内容 

FRAME PB [> Frame PB ] :ビデオ出力の静止画をフィールド画また 

はフレーム画のどちらで出力ずるかを選択する。 

* AUTO [>> AUTO ] :インターレース時はフィールド画を、プログ 

レツシブ時はフレーム画を出力する。 

FRAME !；» FRAME ] :常にフレーム画を出力する。 
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VIDEO CONTROL [Video] : ビデオコント □— ルに関ずる設定 

設定内容 

DOWN CONVERTER [> Down 

CONV MODE [>> Conv 

去 EDGE CROP [»> Edge Crop] :ェッジクロップモード 

conv] :ダウンコンバーター 

mode] :変撫モードを選がす 

LETER BOX |>>> LetterBox] :レターボックスモード 

を設定する。 

る。 

記録中は、自動的に rSQEEZE 」 
(スクイーズモード）が選択されま 

す。 

SQEEZE [>» Squeeze] :スクイーズモード 


DETAIL GAIN [» Detail] :ダ 

* LOW [»> Low] :低 


ウンコンバーターのイメージ 

MID [»> Mid] :中 


エンハンサーのゲインレベル 

を選がする。 

H に H [»> Hi 邑 h] :高 


CROSS COLOR [>> Cross 

本 OFF [>» OFF] :クロスカラーに関してイメージェンハンサーをデ 


col]: クロスカラー調整機能の 

フォルト設定にする。 


オン/オフを設定ずる。 

ON [»> ON] :イメージェンノ、ンサーを、クロスカラーが少なくなる 

設定にする。 


AUDIO CONTROL [Audio] : 才ーデイオコント □- ルに関する設定 

設定内容 


REC MODE [> REC mode] :才ーデイオ記録モードを設定ずる。 

* 4ch X 16bit [» 4ch/l 白 bi 口 ： 4チヤンネル、 48 kHz モード 

2ch X 1 巨 bit [>> 吕 ch/16bi 口 ： 2チヤンネル、 48 kHz モード 


LEVEL SELECT 

[> Level Sel] 

REF LEVEL [>> REF Level] : 

ディスクに記録ずるオーディ 
才の基準レペル （へツ ドルーム 
) を設定する。 

夺一 20d 己 [»> - 20dB] 

- 18dB [»> - 18dB] 

-1 巨 dB [»> -1 巨 dB] 

- 12dB [»> -1 吕 dB] 



CH1 IN LEVEL [>> CHI 

input] : AUDIO INPUT 1/3 

端子へ入力するオーディオの 

レベルに応じて設定する。 

夺 +4dB [»> +4 服 ] 

Od 己 [»> Od 己 ] 

- 3d 日 [»> - 3dB] 

- 目 d 日 [»> - 白 d 日 ] 

= 


CH2 IN LEVEL [>> CH2 

input] : AUDIO INPUT 2/4 

端子へ入力するオーディオの 

レベルに応じて設定する。 


m 

巧 

m 

乂 


OUTPUT LEVEL [>> Out 

Level] : アナログオーディオ 

出力信号の基準レベルを設定 
する。 


II 

u 

1 

DV OUT MODE [> DV out mod] 

を選がする。 

: iS 400 端子のオーディオ出カモード 

4ch [>> 4ch] : 12 bit /32 kHz /4 ch 

夺 2ch [>> 2ch] : 16 bit /48 kHz /2 ch 



INTERFACE SELECT [Interface]: インターフエースの選択に関ずる操 

作 

設定内容 

D-SU 己 OUTPUT [> D-SUB Oul:] : MONITO 反端子から出力する信号 
フォーマツ トを選がずる。 

XG A (SYSTEM) [» XGA(SYS)] : XGA モニター出力（システム周 
波數対応）にずる。 

* XGA (巨 OHz) [» XGA (巨 OHz)] : XGA モニター出力 (60 Hz 固定） 

にする。 

YPbPr [» YPbPr] :コンポーネント Y/R - Y/B - Y 出力にする。 

AUDIO OUTPUT [> Audio Ou 口： AUDIO OUTPUT 1/3、 2/4 端子力 ^ 

ら出力するチヤンネルを選がずる。 

夺 CH1/CH2 [» CH1/CH2] :1/3端子に CH - し2/4端子に CH -2 を 

出力ずる。 

CH3/CH4 [» CH3/CH4] :1/3端子に CH -3、 2/4端子に CH -4 を出 

力ずる。 
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INTERFACE SELECT [Interface]: インターフエースの選択に関ずる操 

作 

設定内容 

REMOTE I/F [> Remote l/F] :リモートコントロールスイッチカ 

「 REMOTE 」 に設定されているときに、どのようにリモートコント 

ロールするかを選がずる。 

i.LINK に> し LINK] : ■ S 400 端子を使用ずる。 

ホ 9PIN/RS-232C [» 9P/232C] :リモート端子選がスイツチの設 

定に応じて民 EM 0 TE (9 巧端子と RS 232 C 端子のいずれかを使用ず 
る。 

9PIN(PARA)[» Para Run] : REMOTER 巧端子を使って本磯を複数 
台接続し、1台の親機からリモートコントロールする。 

BAUDRATE [> 巨 audRat 引：民 S 232 C 端子の通信速度 （ bps ) を選択す 
る。 

* 9 白 00 [» 9600] 

19200 [» 19200] 

38400 [» 38400] 

57600 [» 57600] 

11 己 200 [>>11 5200] 

し LINK MODE [> i.LinkMode] : ! S 400 端子の接続方法を選択する。 

* AV/C [>> AV/C] : AV/C 接続 

FAM(PC REMOTE) [» FAM] : FAM 接続 


METADATA [Metadata] : メタデータの設定 

設定内容 

INDEX POSITION [> Index Po 引： 記録時に、クリップのどのフレー 

0SEC [>>0 sec] 〜 1 0SEC [>>10 sec] :日砂 け、）ッ プの先頭フ 

ムの画像をサムネイル画（インデックスピクチャー）にずるかを設 

レーム）〜10砂までを 1 砂単位で設定。 

定ずる。 

工場出荷時 ：* 0 SEC 

STORE OWNER [> Ownership] : UMID の所有権情報を作成する。 

STORED OWNERSHIP ( UMID の所有権情報設定）画面が表示される。 


♦詳しくは、付録の 「 UMID の所有権情報を設定するには」 （91 ページ） 

をご覚ください。 


MENU GRADE [Menu grade] : 表示させるメニユ ー I 頁目の選択 

設定内容 

メニュー 操作 時、モニター 画像表示部と タイムデータ 表示部に基本項目の 
みを表示させるう拡張項目も表示させるかを選択する。 

* BASIC [» Basic] :基本項目のみを表示ずる。 

ENHANCED に > Enhanced] :基本項目に加え、拡張項目も表示させ 

る。 


y セットアップメニユーの操作 

II 

^ な下に、セットアップメニューの設定を変更するための操 
作方法を説明します。 


設定変更に使用するボタン 

メニューの設定変更操作には、次のボタンを使います。 


基本項目の設定を変更するには 

工場出荷時は、セットアップメニューの基本項目だけが表 
示されるように設定されています。基本項目を変更するに 
は、な下のようにします。 

1 f / MARKl ボタンまたは ♦/ MARK 2 ボタンを押して、 
希望の項目を選がする。 

例 ： DISPLAY CONTROL を選がした場合の表示 


メニュー操作ボタン 

働さ 

MENU ボタン 

• メニューを表示する/消す。 

• 調整画面からメニュー画面に戻 

る。 

♦/ MA 民区1ボ’タン 
♦/ MARKS ボ’タン 

1つの層の中で反転カーソルを上 

下に移動して、項目や設定を選が 
する。 

押したままにずると、反転カーソ 

ルが移動し続ける。 

寺-/ IN ボタン 

吟 / OUT ボタン 

- ►/ OUT ボタンで下層に移動す 

る。 

♦-/ IN ボタンで上層に移動する。 
押したままにずると、反転カーソ 
ルが移動し続ける。 


メニュー操作ボタン 

慟き 

RESET ボタン 

• 設定を工場出荷時の状態に戻 

す。 

• 質問にがして「 N 0」と答える。 

SET ボタン 

• 靈更後の設定をメモリーに保存 

する。 

• 質問にがして 「 Yes 」 と答え 

る。 
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f / MARKl ボタンまたは ♦/ MARK 2 ボタンを押して、 
設定を変更する。 


SETUP MENU 

DISPLAY CONTROL 

SUB STATUS :0FF 

木 OFF 



REMAIN 


CLIP NAME 



さらに設定変更したい項目がある場合は、 ◄-/ IN ボタ 
ンを押して前の画面に戻り、手順 3 〜 5 を繰り返す。 


すべての 項目 の 設定変更が終わったら、 SET ボタンを 
押す。 

モニター画像表示部には 「NOW SAVING ...」、 タイム 
データ表示部には 「 Saving ..」 と表示され、変更した設 
定が本機のメモリーに保存されます。 

保存が終了すると、モニター画面とタイムカウンター 
表示部の表示は®常の状態に戻ります。 


ごま意 


• 保存中に本機の電源を切ると、設定データが失われ 
ること力 S あります。保存が完了するまで、電源を切 
らないでください。 

• SET ボタンを押さずに MENU ボタンを押すと、新し 
い 設定は保存されません。 モニター 画像表尔部には 
「 ABORT !」 力5—、タイムデータ表示部には 「 Abort 」 

が、それぞれ 0.5 ゆ間表示され、メニューは強制終了 
されます。複数の項目の設定を変更する場合は、す 
ベての設定変更を終了した後に、’必ず SET ボタンを 
押してください。 



5 


6 


3 f / MARKl ボタンまたは A / MARO ボタンを押して、 
設定を変更する項目を選択する。 

メニューが第3層まである場合は、斗/ OUT ボタンを 
押して第3層へ進んでから、設定変更する項目を ♦/ 
MARK 1 ボタンまたは ♦/ MARK 2 ボタンで選択する。 


例 ： SUB STATUS を選択した場合の表示 


SETUP 

MENU 


DISPLAY CONTROL 



♦ SUB STATUS 

： 0FF 


BRIGHTNESS 

: 已已ン • 


ftLPRM 

： 0N 



4 斗/ OUT ボタンを押す。 

手順 3 で選がした項目のす ベての 設定が表示されます。 


と 


►/ OUT ボタンを押す。 


手順 1 で選択したメニュー項目の第2層が表示されま 
す。 

例： D 投 PLAY CONTROL の第2層の表示 


SETUP MENU 


DISPLAY CONTROL 


♦ SUB STATUS 


BRIGHTNESS 

ALARM 


:已已ン ■ 

: ON 


現在め設定 
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メニュー画面の表示の意味 


表示 

意味 

画面右端に表巧される 一 
(72 ページの手順 1 参照） 

- ►/ OUT ボタンを押すことによ 
り、1つ下の階層のメニュー画面 

または設定選が画面に進む。 

画面左端に表示される ■*- 
(73 ページの手順 2 参照） 

•^/ IN ボタンを押すことにより、 

1つ前の （1 つ上の階層の）メ 

ニュー画面に戾:る。 

項目名の右側に表示される文字列 

そのメニュー項目の現在の設定 

「： J が巧いているとさ： 現在の 

設定が工場出荷時の設定と 
同じ （73 ページの手順 2 参 
照)。 

「 • J が巧いているとさ： 現在の 

設定が工場出荷時の設定と 
異なっている（次項「拡張項 
目を表示するには」の図参 

照)。 

選がした項目のすべての設定が表 
示されているときの「*」 （73 
ページの手順 5 参照> 

エ蠕出荷時の設定 


拡張項目を表示ずるには 

拡張項目は、工場出荷時の設定のままでは表示されません。 
_ 拡張項目を表示するときは、前項「基本項目の設定を変更 
= するには」の手順に従って、メニュー項目 MENU GRADE 
= の設定を 「 ENHANCED 」 にします。すなわち、「基本項目 
が の設定を変更するじは」の手順 1 で MENU GRADE を選が 
の した後、 「 ENHANCED 」 を選がし、 SET ボタンで設定を 
メモリーじ保存します。 

いったんメニュー項目 MENU GRADE の設定を 
い 「 ENHANCED 」 に設定すると、な降は、 MENU ボタンと 
I - ►/ OUT ボタンを押してセツトアツプメニュー画面を表示 

したとき、第1層の基本項目と拡張項目のすべてが表示さ 
れます。 


SETUP MENU 

OPERATIONAL FUNCTION 
DISPLAY CONTROL 
TIME CODE 
DISC PROTECTION 
UIDEO CONTROL 
PUD10 CONTROL 
INTERFACE SELECT 
METADATA 

SETUP BANK OPERATION 


MENU GRADE -ENHAN 


現在の設定 

拡張項目の設定を変更するには 

拡張項目の設定を変更するときは、あらかじめ前項のけ広 
張項目を表示するには」の設定を行ってから、次のように 
操作します。 


1 セットアップメニュー画面で、「基本項目の設定を変更 
する」の手順 2~7 と同じ操作で、和/ IN 、 今/ OUT 、 
♦/ MARK 1、" l / MARO の各ボタンでメニュー項目を 
選択し、設定を変更する。 

2 すべての項目の設定変更が終わったら、 SET ボタンを 
押す。 

モニター画像表示部には 「NOW SAVING ...」、 タイム 
データ表示部には 「 Saving ..」 と表示され、変更した設 
定が本機のメモリーに保存されます。 

保存が終了すると、モニター画像表示部とタイムデー 
夕表示部からメニューの表示が消えます。 

メニユーの設定を工場出荷時の設定に戻す 
には一設定の初期化 

メニューの設定を変更したあと出荷時の設定に戻す（初期 
化する）には、次のように操作します。 

特定の項目の設定を初期化ずるには 

その項目の設定を選択する画面で、 RESET ボタンを押し 
ます。 

たとえば 、 SUB STATUS の項目をネリ期値に戻すには、次 
のように操作します。 

なお、「基本項目の設定を変更する」の手順 5 (73 ページ） 
で、設定値が 「 TCM 0 DE 」 に変更されているものとしま 
す。 

1 RESET ボタンを押す。 

工場出荷時の設定である 「 OFF 」 が選択されます。 

2 SET ボタンを押す。 

現在の設定値として保存されます。 

ずべての項目の設定を初期化ずるには 

1 セットアップ メニ ューを 表尔 する。 

2 RESET ボタンを押す。 


設定を初期化してよいかどうかを確認するメッセージ 
が表示されます。 


モニター 画像表示部の メッセー 

ずべての項目をエ墙出荷時の 

設定に初期化しますか？ 

タイム データ 表示部のメ ッセー 

丄 nit setup ? 


3 SET ボタンを押す。 

モニター 画像表示部には 「NOW SAVING ...」、 タイム 
データ表示部には 「 Saving ..」 と表示され、全項目の設 
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定が工場出荷時の状態に戻るとともに、出荷時の設定 
が本機のメモリーに保存されます。 


ごま意 


設定の保存中に本機の電源を切ると、初期化が確実に 
行われないことがあります。保存が完了するまで電源 
を切らないでください。 

ネ刀期化を中止ずるには 

SET ボタンの代わりに、 RESET ボタンを押します。 
ネ刀期化が行われずにセットアップメニュー第1層の画 
面に戻ります。 


ディスクメニュー 

ディスクメニューは、ディスク内のデータを削除したり、 
ディスクをフォーマットするときに使用します。 

♦ ディスクメニューを表示する方法については、「セットアップメ 
ニュ ー/ ディスクメニューを表示する」 （68 ページ）をご覧く 
ださい。 


DISC MENU 


STATUS 


DELETE 

FORMAT 


ディスクメニューの内容は次のとおりです。 [] 内は、夕 
イムデータ表示部での表示です。 

STATUS [Status] 

ディスクステータス または クリップステータスを 表示しま 
す。 

DISC [> Disc] : DISC STATUS (ディスクステータ 
ス）画面を表示する。 

CLIP [> Clip] : CLIP STATUS (クリップステータ 
ス）画面を表示する。 


ごを意 


Proxy Browsing Software PDZ -1 では TITLEl および 
TITLE 2 を書き込めますが、ここで表示されるのは 
TITLE 1 のみです。 


DELETE [Delete] 

ディスクに記録されているクリップを前除します。 

LAST CLIP [> Last Clip] :最後に記録したクリップ 
を削除する。 

ALL CUP に All Clip] :すべてのクリップを削除す 
る。 ( General ディレクトリー内のクリップは削除 
されません。） 

FORMAT [Format] 

ディスクのフォーマットを実行します。 

QUICK FORMAT [>Quick FormaU : General デイ 

レクトリーの内容も含めてディスク内のすべての 
データが消去されます。 

ディスクメニューの操作 

ディスクステータス/ク IJ ツプステータス 
を表示ずるには 

ディスクを挿入し、次のように操作します。 

1 ディスクメニューを表示する （68 ページ参照）。 

2 f / MARKl ボタンまたは ♦/ MARK 2 ボタンを押して、 
STATUS を選択する。 

3 斗/ OUT ボタンを押す。 

4 D 投 C または CLIP を選択して- ►/ OUT ボタンを押す。 

DISC を選択すると、挿入されているディスクステータ 
スが表示されます。 



DEC 

STATUS 


USER ID ： 
TITLE : 




REMAIN 


: 029 

min 

REWRITE 


: 0002 

times 

SALUftGE 



OK 

FILE SYSTEM 



OK 


TO MENU 

MENU KEY 


CLIP を選択すると、現在位置のクリップステータスが 
表示されます。 


她巧刪乂 N レ— 


システムメニュー 
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CLIP STATUS 


CLIP LIST MODE 


CLIP LIST NEME ： 

EOOOl 

TITLE ： 

EOOOl 

RECORD DEU に E: 

PDIU-F70 

SERIAL ： 

10001 

DATE : 

06/3/02 

TIME : 

1 日：日 4:3 日 

TO MENU : 

MENU KEY 


再生またはサーチによってクリップカ S 切り換わると、 
その クリ ップのステータス 表示に切り換わります。 

1つ上の階層に戻るには 

MENU ボタンを押します。 

メニユーを消ずには 

MENU ボタンを2回押します。 

最終クリップを削除するには 


ごを意 


最終クリップがロックされている場合でも、な下の操作に 
よって削除されます。 


= 次のように操作します。 

® 1 ディスクメニ ューを表示する（械ぺージ参照）。 

刪 〇 

^ 2 f/MARKl ボタンまたは I -/ MARK 2 ボタンを押して、 

II DELETE を選がする。 

0斗 / OUT ボタンを押す。 

削除されるクリップの名称が表示されます。 

4 SET ボタンを押す。 

削除が実行され、削除されたクリップのを号が表示さ 
れます。 

削除を実巧しないで1つ上の階層に戻るには 

MENU ボタンを押します。 

メニユーを消ずには 

MENU ボタンを2回押します。 

すべてのクリップを削除するには 


ごを意 


な 下の操作を実行すると、 ロックして いないす ベてのク 
リップが削除されます。 


次のように操作します。 

1 ディスクメニユーを表示する （68 ページ参照）。 

2 f / MARKl ボタンまたは ♦/ MARK 2 ボタンを押して、 
DELETE を選がする。 

3 斗/ OUT ボタンを押す。 

4 ALL CLIP を選がして- ►/ OUT ボタンを押す。 

5 「 ALL DELETE OK ?」 のメッセージが表示されたら、 
SET ボタンを押す。 

削除が実行されます。 

削除を実行しないで1つ上の階層に戻るには 

RESET ボタンを押します。 

メニユーを消ずには 

MENU ボタンを押します。 

ディスクをフオーマツトするには 

♦ を 3 章の「ディスクをフォーマットする」 （ 33 ぺージ）をご覧 
く ださい。 
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巧用上のご注意 


を全にご使用いただくために、「を全のために」 （2 ぺ一 
ジ）、 「 A 警告」 W ページ）、 「 A 注意」 祐 ページ)、 
r その他の安全上のご注意」 （8 ページ）と併せてご覧くだ 
さい。 

取り扱い-保管上のご注意 

強い衝撃を与えない 

内部構造や外観の変おなどの損傷を受けることがあります。 

動作中は巧などで包まないでください 

内部の温度が上がり、故障することがあります。 

使い終わった S 

オン/スタンバイスイッチをオフにしてください。 

長時間使わないときは、さらに後面の POWER スイッチも 
切ってください。 

輸送 

• ディスクは化ず取り出しておいてください。 

• トラック、船、航空機など、本機を貨物として扱う輸送 
では、お買い上げ時の栖包ネオをご使用ください。 

お手入れ 

外装の汚れは、乾いた柔らかいホで拭き取ります。ひどい 
汚れは、中性洗剤液を少し含ませた布で拭いた後、カラ拭 
きします。アルコール、ベンジン、シンナーなどの薬品類 
は、表面が変質したり、塗料がはげることがありますので、 
使わないでください。 

万一、異常げ生じたとさは 

お買い上げ店また ソニーのサービス 窓口にご相談ください。 


• 極端に寒い所、暑い所（使用温度は5た〜40た）。 

真夏、窓を閉め切った自動車内は50たを越えることがあ 
ります。 

• 湿気.ほこりの多い巧。 

• 雨があたる所。 

• 激しく振動する所。 

• 強い磁気を発生するものの近く。 

• 強力な電波を発生するテレビやラジオの送信巧の近く。 

• 直射日光が長時間当たる場所や暖房器具の近く。 

携帯電話などによる電波障害を防止ずるために 

携帯電話などを本機の近くで巧用すると、誤動作を引き起 
こしたり、映像、音声などに影響ををえることがあります。 

本機の近くでは、携帯電話などの電源はできるだけ切って 
ください。 

液晶画面について 

液晶画面は有効画素99.99% U 上の非常に精密度の高い技術 _ 
で作られていますが、黒い点が現れたり、白、ホ、青、緑 = 

の点が消'えないことがあります。 = 

この現象は故障ではなく、これらの点が記録されることは 3 

ありませんので、まんしてお使いいただくことができます。謝 


結露について 

本機ををたい場所から暖かい場巧へ移したり、湿気の多い 
場巧で巧用したりすると、空気中に含まれる水蒸気が、光 
学ピックアップに水滴となって付着することがあります。 
これを結露といい、このような状態で本機を使用すると、 
記録-再生が正常に斤われない可能性があります。 

結露に巧処する方法として、な下の点にご注意ください。 

• 結露の可能性がある状況で本機を移動するときは、あら 
かじめディスクを挿入しておいてください。 

• オン/スタンバイスイツチをオンにしたとき、ディスプレ 
イに HUMID 表示が現れた場合は、表示が消えるまで 
ディスクを乂れることはできません。 


使用場所-保管場所 

水平な場所、空調のある場所に保管してください。 
次のような場所での使用*保管は避けてください。 


使用上のごを意 
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定期点巧 


デジタル時間計 

デジタル時間計は、本機の動作の経過時間または回数を累 
積して表示します。定期点検の目安として、 この 時間計を 
ご利用ください。なお、定期点検はお買い上げ店またはソ 
ニーのサービス 窓口にご相談ください。 

デジタル時間計を表示ずるには 

デジタル時間計は、システムメニューのデジタル時間計メ 
ニューとして、モニター画像表示部とタイムデータ表示部 
に表示されます。また、本機に外部モニターを接続して、 
モニター画面にスーパーインポーズすることもできます 
は0ぺージ）。 


項目名 （[] 内はタイムデー 
夕表示部の表示） 

内容 

H2 : LASER PARAMETER 

[Lasr] (オプティカル 

へッドの光出力時間） 

オプティカルへッドの光出力時間を粟 

積して 1 時間単位で表示する。 

H3 : SEEK RUNNING 

[Seek] (オプティカル 

へッドのシーク動作時 

間） 

オプティカルへッドのシーク動作時間 

を累積して 1 時間単位で表示ずる。 

H4 : SPINDLE RUNNING 

[Spdl] (スピンドルの回 
転時間） 

スピンドルが回転している時間を累積 
して 1 時間単位で表示する。 

H5 : LOADING COUNTER 

[Load] (ディスタの挿 

入回數） 

ディスクの挿入回数を累積して表示す 

る。 


デジタル時間計の表示を消ずには 

MENU ボタンを押します。 


デジタル時間計メニューを表示するには、次のように操作 
します。 

1 MENU ボタンを押してシステムメニューを表示する。 
(68 ページ） 

2 f / MARKl ボタンまたは A / MARO ボタンを押して 
HOURS METER (タイムデータ表示部では Hours 
Meter ) を選がし、 SET ボタンを押す。 



HOURS METER 


H1 

317/ 317 

HOURS 

H2 

22 

HOURS 

H3 

92 

HOURS 

H4 

92 

TIMES 

H 己 

114 

HI：OPERPTION 

H2：LASER PARAMETER 
H3：SEEK RUNNING 

H4：SPINDLE RUNNING 

H5：LOADING COUNTER 



デジタル時間計の表示内容 

いずれの項目も、定期点検時や部品の交換時にリセットす 
ることが可能です。リセットすることにより、次回の定期 
点検の目をになります。 


♦ 表示のリセットについては、ソニーのサービスを口にご相談く 
ださい。 


項目ち （[] 内はタイムデー 
夕表示部の表示） 

内容 

H1 : OPERATION [Opr] 
(動作時間） 

本磯に電源が投入されている時間を粟 
積して 1 時間単位で表示する。 
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定期点検 


























トラブル時の巧処 


アラーム 表示 

本機の設定やディスクの状態に適さない操作などが行われ 
ると、タイム データ 表示部に アラーム （警告）表示が現れ 
ます。また、 モニター 画像表示部や本機に接続した外部 モ 
ニターの 画面には、 アラームの ほかにが処法も表示されま 
す。 



タイムデータ表示部の表示例 


ALARM 

祀 MOTE MODE です。 

REMOTE/LOCfiL/NETWORK 
スイッチを LOCAL にして下さし、。 


アラーム 表示が現れたときは、対処法に従って アラームの 
原因を取り除いてください。 アラーム 表示が消えないとき 
は、お買い上げ店または ソニーのサービス 窓口にお問い合 
わせください。 

なお、セットアップメニューの DISPLAYCONT 民 0 L 
> ALARM (70 ページ）の設定によっては表示されないア 
ラーム もあり ます。 

♦セットアップメニューの操作じついては、「システムメニュー」 
(68 ページ）をご覧ください。 


モニター画像表示部の表示例 


電源投入時 


タイムデータ表示部のアラーム 

モニター画像表示部の表示 

意味/対処法 

MENU Ver.UP 

SETUP MENU がバージョンアップされました。 

SETUP MENU を再設定してください。 

セットアップメニュー （68 ページ参照）を再設 

定する。 

ILL . SETUP ! 

SETUP MENU の設定値が異常です。 

SETUP MENU を再設定して下さい。再設定後 
も同様なメッセージが表示される蠕合はサービ 

スにご連絡下さい。 

セットアップメニュー （68 ページ参照）を再設 

定する。再設定後も同様なメッセージが表示さ 
れる蜡合はお買い上げ店またはソニーのサービ 

ス窓口にご連絡ください。 

Exchg batt ! 

バッテリーの交換時期です。サービスにご連絡 

下さい。 

NVRAM バッテ 、)一が消耗したときに表示され 

る。 

お買い上げ店またはソニーのサービス窓口にご 

連絡ください。 


ディスク挿入時 


タイムデータ表示部のアラーム 

モニター画像表示部の表示 

意味/対処法 

Unknown FS ! 

未巧応のファイルシステムです。 

フォーマツトまたは EJECT してください。 

フォーマットするかディスクを取り出す （33 
ぺージ参照)。 

No FS ! 

ファイルシステムを検出できません。 EJECT し 
てください。 

ディスクを取り出す。 

ILL . Disc ! 

このディスクは使えません 。 PROFESSIONAL 
DEC をお使いください。 

プロフェッシヨナルディスクを使用する。 

Salvage NG ! 

クリツプのサルベージができませんでした。 

「記録を正常に終了できなかった場合のディスク 
の取り撒い（サルベージ機能)」 （33 ページ）を 

参照ずる。 


h ラブル時の对処 
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タイムデータ表示部のアラーム 

モニター画像表示部の表示 

意味/対処法 

525/60 Clip が 

このディスクは記録できません。 

DVCAM NTSC 方式で記録されたクリップがあ 

ります。 

別のディスクを使用する。 

625/50 Clip が 

このディスクは記録できません。 

DVCAM PAL 方式で記録されたクリップがあり 

ます。 

4 CHxl 6 Clip が 

4 CHxl 6 bit フォーマットで記録されたクリップ 

があります。 

記録フォーマットを切り換えて下さい。 

セットアップメニューの AUDIO CONTROL 

>REC MODE の設定を変更ずる （71 ページ参 
照)。 

2 CHxl 6 Clip が 

2 CHxl 6 bit フォーマットで記録されたクリップ 

があります。 

記録フォーマットを切り換えて下さい。 

セットアップメニューの AUDIO CONTROL 

>REC MODE の設定を変更ずる （71 ページ参 
照)。 

No support ! 

未対応クリップがあるためこのディスタは記録 

再生できません。 

未巧応の記録フォーマットで記録されたディス 

クが挿入されたときに表示される。 

MPEG HD または DVCAM フォーマットで記録 

されたディスクを使用ずる。 

I しし. Index ! 

インデックスフアイルが異常です。 

フホーマットまたは EJECT してください。 

フォーマットずるかディスクを取り出す （33 
ページ参照)。 

P'ORMAT NG ! 

自動フォーマットできませんでした。 

ディスクをいったん取り出し、再度挿入ずるか、 
別のディスクを挿入する。 

DI read err 

ディスク情報を權認できません。 EJECT してく 
ださい。 

Read err 

DRV ADJ err 

ドライブの調整ができません。 


a ) DISPLAY CONT 民 OL > ALA 民 M 力 s 「 ON 」 または 「 LIMITED 」 
のときのみ表示 


前面パネル操作時 


タイムデータ表示部のアラーム 

モニター画像表示部の表示 

意味/対処法 

KEY IN 阻.!が 

KEY INHIBIT です。 

KEY INH ボタン （SHIFT + DISPLAY ) が才 

ンの蠕合に表示される。 

KEY INH ボタンをオフにずる。 

民 EMOTE ! a ) 

REMOTE MODE です。 

REMOTE / LOCAL/NETWORK スイッチを 

LOCAL にして下さい。 

リモートコントロールスイッチを 「 LOCAL 」 に 

設定ずる。 

No Disc ! が 

ディスクが入っていません。 

ディスクを挿入してから操作する。 

民 EC INHIJ 

ディスクの誤消ま防止タブが SAVE にセットさ 
れています。 

ディスクの記録禁止タブを記録可の状態にする 
(32 ページ参照）。 

民 EC INfflBIT です。 

ファンクシヨン^ニュー P 1 ページの REC INH 

が roN 」 になっている場合に表示される。 
RECINH を 「 OFF 」 に設定する（仍ページ参 

照)。 

No Clip ! が 

クリップが'ありません。 

タリップが記録されていないディスタにがして、 

再生、サーチに関するボタンを押した場合や削 
除を実斤しようとした場合に表示される。 

クリップが記録されているディスクを使用ずる。 

Disc Top ! 

DISC TOP です。 

ディスクトップで停止中に PREV ボタンを押し 

たり、逆方向高速サーチを実行した場合に表示 

される。 

順方向の再生やサーチを斤う。 

Disc End ! a > 

DEC END です。 

ディスクエンドで停止中に NEXT ボタンを押し 

たり、順方向高速サーチを実行した場合に表示 

される。 

逆方向の再生やサーチを斤う。 
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トラブル時の対処 





タイムデータ表示部のアラーム 

モニター画像表示部の表示 

意味/対処法 

MAX # Files 

これな上は記録できません。クリップまたは 

GENERAL ファイルを消ましてください。 

クリップまたは GENERAL ファイルを消去す 

る。 

これな上のタリップリストは記録できません。 

ほかのクリップリストを消去してから実行して 
<ださい。 

不要なクリップリストを消去する。 

Disc Full ! 

ディスクの容量が不足しています。 

クリップを消去してください。 

不要なクリップを消まずるか、空き容量が充分 

にあるディスクに交娛ずる。 

MAX # SB CLP b ) 

これな上はサブクリップを設定できません。 

サブクリップの登録数が300個に達している状 

態で、サブクリップを追加しようとすると表示 

される。 

サブクリップは300個な内で作成ずる。 

CL OVER DU 民 b > 

24時間な上のクリップリストは設定できません。 

クリップリスト上のサブクリップの総デュレー 

シヨンが24時間に達している状態で、サブク 

リップを追加しようとずると表示される。 

サブクリップは24時間な内で作成ずる。 

Run Salvage 

サルベージを実行してください。 

復元（サルべージ）が必要なディスクにがして、 
記録、 E - E 画表巧、エッセンスマークの記録、 
クイックシーンセレクシヨンでのサブタリップ 

の追加を行おうとすると表示される。 

タリップのサルベージを実行してから操作する 

(33 ページ参照)。 

CNT mode ! a ) 

COUNTER MODE です 。 COUNTER SELECT 

スイッチを TC または UB にして下さい。 

ファンクシヨンメニュー P 1 ページの CNT 民 

SEL 力 S 「 COUNTER 」 に設定されているときに、 
タイムコードまたはユーザービットをプリセッ 

卜 しようとすると表示される。 

タイムコードまたはューザービットを使用ずる 

ときは、 CNT 民 SEL を 「 TC 」 または 「 UB 」 に 

切り換える （67 ページ参照）。 

TC EXT ! b ) 

TC EXTERNAL です 。 TCG MODE を 

INTERNAL にして下さい。 

ファンクシヨンメニュー P 2 ページの TCG を 

「 EXT 」、 TCMODE を 「 PRESET 」 に設定し 
て、タイムコードまたはユーザービットをプリ 

セットしようとずると表示される。 

TCG を riNT 」 に設定ずる（目7ページ参照)。 

REGEN mode ! が 

TCG REGEN MODE です 。 TCG MODE を 
PRESET にして下さい 。 （FUNCTION MENU ) 

ファンクシヨンメニュー P 2 ページの TC 

MODE を 「 REGEN 」 に設定して、タイムコー 
ドまたはューザービットをプリセッ ト しようと 

すると表示される。 

TCMODE を 「 PRESET 」 に設定する（目8ペー 
ジ参照）。 

民 EC 民 UN ! a ) 

TCG RUN MODE 力 s 民 EC RUN です。 

TCG RUN MODE を FREE RUN にして下さい。 

(FUNCTION MENU ) 

ファンクシヨンメニュー P 2 ページの RUN 

MODE を「民 EC RUN 」 に設定して、タイム 
コードまたはューザービットをプリセットしよ 

うとすると表示される。 

RUN MODE を 「FREE RUN 」 に設定ずる （68 
ページ参照)。 

民 EC mode ! b ) 

記録中はサムネイル表示できません。 

いったん記録を停止してから操作ずる。 

記録中は実行できません。 

記録中は DRIVE MAINTENANCE を実行でき 

ません。 

No SEL List が 

クリップリストが選択されていません。 

ディスク上のクリップリストがカレントクリッ 

プリストに読み込まれていない状態で SUB 

CLIP ボタンを押ずと表示される。 

クリップリストを読み込んでから操作する （60 
ページ参照)。 


トラブル時の対処 




タイムデータ表示部のアラーム 

モニター画像表示部の表示 

意味/対処法 

No SUB CLIP が 

カレントクリップリストにサブクリップがあり 

ません。 

カレントクリップリストにサブクリップが'存在 
しないときに、再生操作ボタンを押すと表示さ 

れる。 

カレントクリップリストにサブクリップがない 

場合は再生不可。 

SB CLP mode b ) 

SUB CLIP モードを解除してから実行してくだ 

さ レ式。 

SUB CLIP ボタン点灯中に ESSENCE MA 民 K ボ 

タン （SHIFT + THUMBNAIL ) を押すと表示 

される。 

SUB CLIP ボタンを押して消なさせてから操作 

する。 

SUB CLIP NG b > 

サブクリップが不正です。 IN / OUT を再設定し 
てください。 

IN 点 / OUT 点を再設定する。 

No List ! が 

クリップリストがありません。 

タリップリストが保存されていないディスクに 

巧して、クリップリストを削除しようとしたと 
きに表示される。 

タリップリストが保存されているディスクを使 

用する。 

STOP ONCE ! b > 

STOP にしてから実行して下さい。 

タリップリスト再生中に SUB CLIP ボタンを押 
すと表示される。 

再生を停止してから操作ずる。 

No EM space 

前後にスペースが無いため、エッセンスマーク 

を記録できませんでした。 

Proxy Browsing Software PDZ -1 を使用して、 
不要なエッセンスマークを削除ずる。 

EM Full ! 

これな上はエッセンスマークを記録できません。 

Disc Damage 

このディスクは記録できません。記録する場合 
はデイスクを交換してください。 

別のディスクを使用する。 

NON-AV Full 

これな上は記録できません。クリップまたは 

GENERAL ファイルを消ましてください。 

クリップまたは GENERAL ファイルを消去ず 

る。 

Index F ' ile ! 

未対応のインデックスファイルです。このデイ 

スタには記録できません。 

別のディスクを使用する。 

File System 

このソフトウ エア バージ ヨ ンではこのディスク 

に記録できません。 

再生は可能だが記録できないディスクを挿入す 
ると表示される。 

本機が対■応可能なファイルシステムが書き込ま 
れているディスクに交換する。または、ディス 

クをフホーマットする （33 ページ参照）。 

このディスクのファイルシステムは記録不可に 

設定されています。 

Loading ! 

ローデイング中です。 

ディスクのローディング中にボタンを押したと 

き表示される。 

ローディングが完了してから操作ずる。 

Unloading ! 

アンローデイング中です。 

ディスクのアンローディング中にボタンを押し 
たとき表示される。 

アンローディングが完了してから操作する。 


a ) DISPLAY CONTROL > ALA 民 M う； 「 ON 」 のときのみ表示 b ) DISPLAY CONTROL > ALA 民 M う； 「 ON 」 または 「 LIMITED 」 

のときのみ表示 


記録および編集操作時 


タイムデータ表示部のアラーム 

モニター画像表示部の表示 

意味/対処法 

虹 put Si 谷!が 

入力信号がシステム設定と合っていません。 

本機のシステム周波数設定に巧応しない信号が 
入力されると表示される。 

システム周波數設定に対応した信号を入力ずる 
か、 本機のシステム周波數設定を蛮更するじ3 
ページ参照)。 


トラブル 時の対処 






タイムデータ表示部のアラーム 

モニター画像表示部の表示 

意味/対処法 

HD 目阳 /30 P a ) 

このディスクは記録できません。 

HD 60 I または HD 30 P 方式で記録されたクリッ 

プがあります。 

本機のシステム周波穀設定と挿入したディスク 
のシステム周波數設定が一致しない場合に表示 

される。 

本機のシステム周波数設定に巧応ずるディスク 
に変更ずるか、本機のシステム周波数設定を蛮 
更する （23 ページ参照）。 

HD 日助/2日 P a ) 

このディスクは記録できません。 

HD 50 I または HD 25 P 方式で記録されたクリッ 

プがあります。 

HD 23 P Disc a . 

このディスクは記録できません。 

HD 23.98 P 方式で記録されたクリップがありま 

す。 

ILL . 民 EF '! a ) 

入力信号が民 EF VIDEO と同期していません。 
REF VIDEO に基準信号を接続するか民 EF 

OUT を再生機の REF IN に接続して下さい。 

本機のシステム周波数に同期した基準信号を入 

力する。 

ILL . 民 EC ! a ) 

入力信号を正常にエンコードできません。 

本機に入力した信号を權認する。 

ILL . PLAY ! a ) 

正常に再生できません。 

本機で再生するディスクを確認ずる。 

MEM . Full ! ぉ 

メモリー容量をオーバーしていまず。 

本機で記録するディスクを確認ずる。 

MEM . Empty ! a ) 

メモリーに再生データがありません。 

Recording 

ディスクに記録中です。 

記録が終了するまで待つ。 


a ) DISPLAY CONT 民 OL > ALA 民 M 力 s 「 ON 」 または 「 LIMITED 」 
のときのみ表示 


蟲 
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再生時 


タイムデータ表示部のアラーム 


モニター画像表示部の表示 


意な/対処法 


525/60 Disc a ) 


625/50 Disc a ) 


HD 6 的/ 30 P a ) 


HD 50 I /25 P ! が 


HD 23 P Disc a ) 


蟲 


このディスクは再生できません。 

HD 日01または HD 25 P 方式の信号を記録した 
ディスクをお使い下さい。 


このディスクは再生できません。 

DVCAM PAL 方式の信号を記録したデイスタを 
お使い下さい。 


このディスクは再生できません。 

HD 60 I または HD 30 P 方式の信号を記録した 
ディスクをお使い下さい。 


このディスクは再生できません。 

DVCAM NTSC 方式の信号を記録したディスク 
をお使い下さい。 


このディスクは再生できません。 

HD 日01または HD 25 P 方式の信号を記録した 
ディスクをお使い下さい。 


このディスクは再生できません。 

HD 60 I または HD 30 P 方式の信号を記録した 
ディスクをお使い下さい。 


このデイスタは再生できません。 

HD 60 I または HD 30 P 方式の信号を記録した 
ディスクをお使い下さい。 


このディスクは再生できません。 

HD 50 I または HD 25 P 方式の信号を記録した 
ディスクをお使い下さい。 


このデイスタは再生できません。 

DVCAM NTSC 方式の信号を記録したディスク 
をお使い下さい。 


本機のシステム周波数設定と挿入したディスク 
のシステム周波數設定が一致しない場合に表示 
される。 

本機のシステム周波数設定に巧応ずるディスク 
に変更ずるか、本機のシステム周波歎設定を変 
更する （23 ページ参照）。 


このディスクは再生できません。 

DVCAM PAL 方式の信号を記録したデイスクを 
お使い下さい。 


このディスクは再生できません。 

DVCAM PAL 方式の信号を記録したデイスクを 
お使い下さい。 


このディスクは再生できません。 

DVCAM PAL 方式の信号を記録したデイスタを 
お使い下さい。 


Disc Error ! 


ディスクの異常を検出しました。 


別のディスクを使用する。 


a ) DISPLAY CONT 反 OL > ALA 民 M う S 「 ON 」 または 「 LIMITED 」 
のときのみ表示 


サムネイルヴーチ/シーンセレクシヨン/クリップリスト操作時 


モニター画像表示部の表示 

意味/巧処法 

CANNOT EXPAND CLIP 

ANY FURTHER . 

これな上の分割數でのエクスパンド表示はできない。 

このアラームは、分割数最大のエクスパンド表示時、あるいはエタスパンド.サムネイルのデュレーシヨン 

が1フレームのが態で、さらに EXPAND ボタンカミ押されたときに表示される。 

SELECTED ESSENCE MARK 

DOES NOT EXIST . 

選択されたエッセンスマークはディスク上に存在しない。 

このアラームは、エッセンスマークの選が画面で、ディスク上に記録されていないエッセンスマークが指定 

されたときに表示される。 
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トラブル時の対処 





モニター画像表示部の表示 

意味/対処法 

SUB CLIP IS INVALID . 

SET APPROPRIATE 

IN/OUT POINTS . 

TRIM (60 ページ参照）によるクリップリストの編集において、設定された IN 点と OUT 点の時間関係が 
正しくない。 

OUT 点のタイムコード値が I N 点のタイムコード値より大きくなるように設定し直す。 

DURATION OF ONE 

CLIP LIST MUST BE 

LESS THAN 24 HOURS 。 

カレントクリップリストの合計デュレーシヨンが24時間を超えた。 

このアラームは、サブクリップの ADD または TRIM (60 ページ参照）により、カレントクリップリストの 

合計デュレーシヨンが上限である24時間を超えた場合に表示される。 

NO MORE SUB CLIPS 

CAN BE ADDED TO 

THE CLIP LIST . 

カレントクリップリストの全サブクリップ數が上限を超えた。 

このアラームは、サブクリップの ADD または TRIM (60 ページ参照）により、カレントクリップリストの 

合計數が上限である300を超えた場合に表示される。 

SUB CLIP DOES NOT 

EXIST . 

カレントクリップリストにサブクリップが'存在しない。 

このアラームは、サブクリップがない状態で MOVE 、 TRIM 、 DELETE 、 または TC PRESET (60 ページ 
参照）を実行しようとした場合に表示される。 

CLIP LIST DOES NOT 

EXIST . 

ディスク上にクリップリストが存在しない。 

このアラームは、クリップリストがないが態で DELETECLIP LIST (60 ページ参照）を実巧しようとした 

場合に表示される。 

MOVE IS INVALID . 

サブクリップの MOVE を行うことができない。 

このアラームは、カレントクリップリストにサブクリップがない、または1つしかない状態で MOVE (目日 
ページ参照）を実行しようとした場合に表示される。 

REC INHI ! 

記録禁止状態になっている。 

このアラームは、記録禁止状態で、ディスクへの記録を要ずるコマンドを実斤しようとした場合に表示され 
る。 

mSC FULL ! 

ディスクの容量が不足している。 

このアラームは、容量が不足した状態で、ディスクへの記録を要するコマンドを実行しようとした場合に表 

示される。 

SHOT MARK DOES NOT 

EXIST . 

指定したクリップに SHOT MARK が記録されていない。 

このアラームは 、 SHOT MA 民 K が記録されていないクリップに巧して 、 DELETE SHOT MARK を実行し 

ようとした場合に表示される。 

民 EC START CANNOT 

BE DELETED . 

REC START は削除できない。 

このアラームは 、 DELETE SHOT MARK の操作で 、 REC START を削除しようとした場合に表示される。 
DELETE SHOT MARK では 、 SHOT MA 民にし SHOT MA 民 K 2 のみを削除することができる。 

CLIP IS LOCKED . 

クリップは LOCK (保護）されている。 

このアラームは、 LOCK されたクリップに巧して、クリップ削除、代表画設定 、 SHOT MARK の削除を行 
おうとした場合に表示される。 

ALL CLIPS ARE LOCKED . 

クリップはずべて LOCK (保護）されている。 

このアラームは、ずべてのクリップが LOCK された状態で LOCK ALL CLIPS を実行しようとした場合に表 

示される。 

ALL CLIPS ARE UNLOCKED . 

クリップはすべて UNLOCK (保護解除）されています。 

このアラームは、すべてのクリップが UNLOCK された状態で UNLOCK ALL CLIPS を実行しようとした場 

合に表示される。 


オーディオ/ビデオ信号に関ずるアラーム 


タイムデータ表示部のアラーム 

モニター画像表示部の表示 

対処法 

No INPUT ! a ) 

INPUT VIDEO カミ検出できません。 

* フアンクシヨンメニュー HOME ページの V 


VIDEO INPUT MODE を確認‘し INPUT VIDEO 

INPUT の設定を權認する （66 ページ参照）。 


を入力して下さい。 

* HDSDI 信号を入力ずる。 

EMPHASIS ! 

INPUT AUDIO のエンファシスに対応できませ 

ん。 

INPUT AUDIO のエンファシスを權認してくだ 

さい。 

オーデイオ入力信号のエンファシスを確認ずる。 


a ) DISPLAY CONTROL > ALA 民 M 力； 「 ON 」 のときのみ表示 


トラブル時の対処 
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センサーおよびドライブに関するアラーム 


タイムデータ表示部のアラーム 

モニター画像表示部の表示 

対処法 

FAN Stopped 

FAN の回転を検出できません。 

お買い上げ店またはソニーのサービス窓口にご 

DR-FAN Stop 

ドライブの FAN の回転を検出できません。 

連絡ください。 

High TEMP ! 

オーバーヒートを検出しました。 



ドライブのオーバーヒートを検出しました。 

本機は動作しますが、このまま使用を継続する 
と本体内部またはドライブ内部の温度が上昇し、 

故障や火災につながる恐れがあります。 


エラー 表示 

主にハードウ 卫アに 起因する異常が発生すると、タイム 
データ 表示部に エラーコード が表示されます。また、 モニ 
夕 一画像表 巧 部と本機に接続した モニターには、エラー 
メッセージとエラーコー ドが表示されます。 

エラーが 発生したときは、 エラーメッセージの 指示に 従つ 
てください。 


エラーコード 



タイムデータ表示部の表示例 


ERROR 

ERROR を検出しました。 

ヴービスに次のコードをご連結下さい。 


-1 50-0101 

ディスクを取り出す時は、このまま 
EJECT KEY を押して下さい。 


エラーコード 

モニター画像表示部の表示例 


電源び供給されない状態でディスクを 
取り出す 

本機の電源が入らない状態でも、緊急の処置として手動で 
ディスクを取り出すことが可能です。この作業は‘必ずサー 
ビスト レーニン グを受けた技術者が行ってください。 


し LINK について 


ここでは、 i . LINK の規格や特長について説明します。 

し LINK とは？ 

i . LINK は i . LINK 端子を持つ機器間で、デジタル映像やデ 
ジタル音声などのデータを双方向でやりとりしたり、他機 
をコント ロールした りするためのデジタルシリアルイン 
ターフェース です。 

i . LINK 巧応機器は、 iLINK ケーブル1本で接続できます。 
多彩なデジタル AV 機器を接続して、操作やデータのやり 
とりができることが考えられています。 

複数の i . LINK 巧応機器を接続した場合、直接つないだ機器 
だけでなく、他の機器を介してつながれている機器に巧し 
てち、 操作やデータのやりとりができます。 

ただし、接続する機器の特性や仕様によっては、操作方法 
が異なったり、接続しても操作やデータのやりとりができ 
ない場合があります。 

i.LINK (アイリンク）は圧 EE 1394 の親しみやすい呼称と 
してソニーカ 5' 提案し、国内外夕数の企業からご賛同いただ 
いている商標です。 

IEEE 1394 は電子技術者協会によって標準化された国際標 
準規格です。 


ごま意 


i . LINK ケーブル （ DV ケーブル）で本機と接続できる機器 
は通常1台だけです。複数接続できる DV 対■応機器と接続 
するときは、接続する機器の取扱説明書をご覧ください。 

し LINK の転送速度について 

i . LINK の最大データ転送速度は機器によって違い、な下の 
3種類があります。 

S 100 (最大転送速度め 100 Mbps 1>) 

S 200 (最大転送速度め 200 Mbps ) 

S 400 (最大転送速度め 400 Mbps ) 
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i . LINK について 












































転送速度は各機器の取撒説明書の「主な仕様」欄に記載さ 
れ、また、機器によっては i . LINK 端子周辺に表記されてい 
ます。 

最大データ転送速度が異なる機器と接続した場合、転送速 
度が表記と異なることがあります。 


1 )Mbps とは？ 

「 Mega bits per second 」 の略で「メガビーピー エス」 と読 
みます 0 1砂間に通信できるデータの容量を す しています D 
100 Mbps ならば100 メザビットのデータを送ることができ 
ます。 

本機でのし LINK 操作は 

他の i.LINK ( DV ) 巧応機器と接続して使用する方法につ 
いては、第2章をご覧ください。 

接続の際のご注意および、本機に巧応したアプリケーシヨ 
ンソフトの有無などについては、接続する機器の取扱説明 
書を併せてご覧ください。 

必要なし LINK ケーブル 

ソニー製の LLINK ケーブルをお使いください。 

6ピン ー4ピン （ DV ダビング時） 

6ピン ー6ピン （ DV ダビング時） 

i . LINK と R は商標です。 


仕様 


-般 

外形寸法（最大突起含まず） 

307 mm (幅 ） x 100 mm (高さ ） x 
411 mm (奥行き） 



d 

9 

な 



o 

◎ rwnrvn 




307 


単位 ： mm 


質量 7,2 kg 

電源 AC 100 V 、50/60 HZ 

消費電力 70 W 

動作温度 5〜40で 

保存温度 -20 〜+60た 

動作湿度 2日〜80%け目巧湿度) 

保存湿度 20 ~ 90% 下 


システム 


記録フォーマット 

ビデオ MPEG HD : HQ 35/ SP 25/ LP 18 Mbps 

プロキシビデオ MPEG -4 i > 

オーデイオ MPEG HD : 16 bit 48 kHz 4/2 ch 
プロキシオーデイオ 

A-law 8 bit 8 kHz 4 ch 

再生フォーマット 

ビデオ MPEG HD : HQ 35/ SP 25/ LP 18 Mbps 

DVCAM : 25 Mbps 
プロキシビデオ MPEG -41) 

オーデイオ MPEG HD : 16 bit 48 kHz 4/2 ch 
DVCAM : 16 bit 48 kHz 4 ch 
プロキシオーデイオ 


仕様 
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A-law 8 bit 8 kHz 4 ch 

1) MPEG -4 のコーデックは虹宮 enient Technologies , INC . の 製品で 
す。 


ひずみ率 0.0 日％な下 ( IkHz ) 

入力端子 


記録-再生時間 ( PFD 23 使用時) 

MPEG HD 


モード 

才ーディオ 4ch 

才ーディオ 2ch 

HQ モード 
( VBR 3 日 Mbps ) 

65をな上 

68分]^上 

SP モード 

(； CBR 2 日 Mbps ) 

約8日分 

約90分 

LP モード 

( VBRlSMbps ) 

112分な上 

122分な上 


DVCAM (再生のみ） 
批分 


サーチスピード 


JOG モード -1 〜+2倍速 
VAR モード -1 〜+2倍速 


SHUTTLE モード— 

- 20 ~ + 20倍速 
FFWD モード +20倍速 

FREV モード -20 倍速 


ビデオ特性 

サンプリング周波数 

Y : 74,25 MHz 
R - Y / B-Y : 37,125 MHz 
1 量子化特性 8 bit / サンプル 

= コンプレッシヨン 

_ MPEG -2 MP@HL 

謝 

コンポジット出力特性 （ DV 再生による） 

周波数特性 5曲： 〇〜 4.8 MHz + l . OdB / - 3,0 dB 

601 : 0 ~ 4,2 MHz + I ' OdB / - 3 'OdB 

S/N ( Y ) 日 3 dB な上 

Y / C デイレイ ± 25 nsec 

K ファクター ( K 2 T ) 

2,0%な下 


オーディオ特性 

サンプリング周波数 

48 kHz 

量子化特性 16 bit /2 ch 

16 bit /4 ch 

へッドルーム 20/18/16/12 dB (選択可能） 

周波数特性 2胞 Z ~ 20 kHz + 0.5祀/ - l.OdB (〇祀、 

IkHz ) 

ダイナミックレンジ 

90 dB な上 


デジタル入力 

HDSDI INPUT BNC X し SMPTE 292 M 準拠 
SDSDI INPUT (オプション PDBK -104 装着時） 

BNC X し SMPTE 259 M 準拠 
i . LINK(HDV 1080 i ) (オプション PDBK -102 装着時） 

6ピン X 1、 IEEE 1394 準拠 

アナ□グビデオ入力 

REF VIDEO INPUT 

BNC X 2 (ループスルー)、 HD 3 値シン 
クまたは SD コンポジットシンク 
め. 3 VP - P /75 Q / 同期負） 

COMPOSITE VIDEO INPUT (オプション PDBK -104 装着 
時） 

BNC X 1 

HD COMPONENT VIDEO INPUT (オプション PDBK -103 
装着時） 

BNC X 4 


アナ□グオーディオ入力 

AUDIO INPUT 1/3、2/4 

XLR 3 ピン凹 X 2、 + 4/0/ - 3/ - 6 dBu 
(還択可能） /10 kQ / 平衡 

デジタルオーディオ入力 

DIGITAL AUDIO ( AES / EBU ) INPUT 

BNC X 2、 l /2 ch 、 3/4过1、 AES -3 id -1995 
準拠 

タイ ムコー ド入力 

TIME CODE IN 

BNC X し SMPTE タイムコード、 0.5 ~ 
18 Vp - p /3.3 kQ / 不平衡 

出力端子 

デジタル出力 

HDSDI OUTPUT 

BNC X 2 、 SMPTE 292 M 準拠 

SDSDI OUTPUT 

BNC X し SMPTE 259 M 準拠 
i . LINK(HDV 1080 i ) (オプション PDBK -102 装着時） 

6 ピン X 1 、 IEEE 1394 準拠 

アナ□グビデオ出力 

COMPOSITE OUT 

BNC X し 1.0 Vp - p /75 Q / 同期負 
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仕様 




ピンジャック X1 、 l.OVp-p/75Q /同期負 

MONITOR OUT 

D - sub 15 ピン X し RGB または Y 机 Pr 切 
り換え 

アナ□グオーディオ出力 

AUDIO OUTPUT 1/3、2/4 

XLR 3ピン、む X 2、+ 4/0/ - 3/ 

- 6 dBu (選が可能） /600 Q 負荷/平 
衡 

AUDIO MONITOR 

ピンジャック X 2、- 〇〇~ +1祀 u / 

47 k Q /不平衡、 L / R / L + R 切り換え 
PHONES ステレオ標準ジャック X し - w ~ 

- 14 dBu /8 Q / 不平衡 


別売りアクセサリー 

電源コード （125 V /7 A 、2 m けービスパーツ番号： 1-791- 
041-12)) 

3 極— >2 極変換プラグ（サービスパーツ番号： 1-79 义 461- 
12 ) 

プ ロトコルマニュアル（サー ビス パーツ番号： 9-968-083 - 
瞄） 

ネットワークボード PDB に 101 
MPEG-TS Input/Output ボード PDBK -102 
アナログ HD 乂カボード PDBK -103 
SD 人カ アップコ ンバー ターボード PDBK -104 

仕様および列•観は、改をのため予告なく変更することがあ 
ります力5—、ご了承ください。 


デジタルオーディオ出力 

DIGITAL AUDIO ( AES / EBU ) OUTPUT 

BNC X 2、1/2过1、3/4过1、 AES -3 id -199 日 
準拠 


タイ ムコー ド出力 

TIME CODE OUT 

BNC X し SMPTE タイムコード、 
2,2 Vp-p ± 3.0 犯/600 Q / 不平衡 

コント□—ル端子 

REMOTE 设 P ) D-sub 9ピン凹 x し RS -422 A 準拠 

RS 232 C D-sub 9ピンむ XI 

rS 400 6ピン X し IEEE 1394 準拠 

CONTROL ミニジャック （4 極） X し RM - LG 2 接続 

用 

も ネットワーク（オプシヨン PDBK -101 装着時） 

RJ -45 型 X 1 

100腿 ase-T : IEEE 802,3 ab 準拠 
100 Base-TX : IEEE 802,3 u 準拠 
1腿 ase-T : IEEE 802.3準拠 


• 必ず事前に記録テストを行い、正常に記録されている 
ことを確認してください。本機や記録メディア、外部 
ストレージなどを使用中、万一これらの不具合により 
記録されなかった場合の記録内容の補償については、 
ご容赦ください。 

• お使いになる前に、‘必ず動作確認を行ってください。 
故障その他に伴う営業上の機会損失等は保証期間中お 
よび保証期間経過後にかかわらず、補償はいたしかね 
ますのでご了承ください。 


義 


付属品 

縦置き用 スタンド （2) 

取扱説明書 
日本語版 （1) 

英語版 （1) 

CD - ROM マニュアル （1) 

保証書 （1) 

ホ外線 リモートコマンダー （1) 

フェライトコア（サービスパーッ番号： 1-500-824-2 X ) (4) 
Proxy Browsing software PDZ-i (1) 


仕様 
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UMID データについて 


取材から編集に至る操作の効率化を図り、素なを再利用す 
る際に検索しやすくするために、記録する際、音声および 
映像に加え、メタデータ ( Metadata ) と呼ばれる付随情報 
をディスクに記録し、運用することがあります。 

そのメタデータの具体的な応用として、 UMID が規格化さ 
れています。 


UMID とは 

UM 田 （Unique Material Identifier ) は、メタデータを画 
像、音声、データごとに識別子 ( ID ) を付けて識別するた 
めに SMPTE 330 M - 2003で定められた規格です。 

UMID には、基本 UMID (Basic UMID ) 32バイトと 
Source Pack を加えた拡張 UMID (Extended UM 田） 64 パ 
イトがあります。 

詳しくは、 SMPTE 330 M を参照してください。 


化張 UMID (64 bytes) 


4 - 

基本 UMID (32 bytes) 

- ► 

Source Pack (32 bytes) 




Universal label 

L 

Instanc 白 
No. 

Material Number 

Time/Date 

Spatial 

Co-ordinates 

Country 

Org 

Us 白「 

12 bytes 

1 

3 bytes 

16 bytes 

8 bytes 

12 bytes 

4 bytes 

4 bytes 

4 bytes 


本機では、クリップごとに、 ID が自動的に記録されます。 実際の運用では、次図のように利用されます。 

拡張 UMID は、基本 UM 田に加え、日時、会社田などの 
情報を付加できるメタデータセットです。 







Source Pack 




Material No. 


撮影情報（いつ、 

蟲 

Instance No. 


撮影時発生の 


どこで、だれび） 



同上 


上記継承 


才 U ジナル素材： 00 00 00 
コピー素材： 世代番号 （1byte) 


+乱数に bytes) 


才 IJ ジナルとコピーの 素材の、素材検索用素材項目別検索用情報 

識別 


拓:張 UMID を使用ずるには 

使用者が、国名 コー ド、組織 コー ド、 ユー ザー コー ドを入 
力する必要があります。 

国をコードは扮 0-3166 表から選択し、組織コードとユー 
ザーコードは、独自に設定します。 

♦詳しくは、 rUMID の所有権情報を設定するには」 （91 ぺージ) 
をご覧ください。 

UMID データの記録によって可能になる機首目 

UMID データを記録することにより、た I 下のことができる 
ようになります。 


• クリップごとにグローバルユニークな ID が映像に付加さ 
れます。その田を利用して素材の検索、オリジナル素材 
とのリンクができるようになります。 

• ID により、その映像がオリジナルかコピーかの識別がで 
きます。オリジナル映像には、 Inst 犯 ce Number に00が 
記録されています。 

• 協定世界標準時で記録しているため、全世界で撮影され 
る素せの時系列による一元管理ができます。 

• MJD (準ユリウス暦）で記録しているため、素が間の日 
差を簡単に計算できます。 
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UMI □データについて 













































UMID の所有権情報を設定するには 

次のように操作します。 

1 セットアップメニューの METADATA >STORE 
OWNE 民を選がする （72 ページ参照）。 

STORED OWNERSHIP ( UMID の所有権情報設定）画 
面が表示されます。 


STORED OWNERSHIP 

COUNTRY _ 
ORGANIZATION _ 
USER _ 


SHIFT ： (りけ） U ) い ) KEY 
INC / DEC ： JOG DIAL 
TO MENU ： MENU KEY 


COUNTRY :国名コード 
ORGAN に ATION :組織コード 
USER : ューザーコード 

♦各項目について詳しくは、次項 rUMID の所有権情報につ 
いて」 （91 ページ）をご覧ください。 

2 矢印ボタンとジョグダイヤルを使って、所有権情報を 
設定する。 

矢印ボタン： 設定したい項目と文字の入力位置を選択 
する（点滅させる）。 

ジョグダイヤル： 選択した位置に入力する文字を選択 
する。 

RESET ボタン： 入力した内容をすべて消まする。 

戸斤有権情報の設定を中止ずるには 

MENU ボタンを押します。 

3 SET ボタンを押す。 

「NOW SAVING 」 のメッセージが表示され、設定し 
た所有権情報が保存されます。 

♦セットアップメニューの操作について詳しくは、第日章の「シ 
ステムメニュー」 （68 ページ）をご覧ください。 

UMID の所有権情報について 


IbO -^166-1 髮照': http :// www . dm . de / gremien / nas / nabd / 
isojl 66 ma / codlstpi / enjistpl.html 

国名コードが4バイト未満の場合、4バイトの最巧から書 
いて残った部分をスぺースキャラクター (20 h ) でをめま 
す。） 

例：国をが日本の場合 （2 文字の場合は rjp 」、 3文字の場 
合は 「 JPN 」 になります。） 

国をコードが2文字の場合は、次のように入力します。 

JP __ 

3文字の場合は、次のように入力します。 

JPN _ 

(「_」は、スペースを示す。） 

ORGANIZATION (組織コード） 

組織コードとして、各組織で運用する組織コード （4 バイ 
卜のアルファベット文字列および数字）を入力します。 


ごま意 


•組織コードを設定しなくても、映像-音声の記録再生に 
支障はありません。 

• 組織コードは SMPTE 登録局に申請して、ネリめて使用でき 
るものです。 

取得していない場合は、入力せずに「00」でをめること 
を原則とし、任意の文字列を乂れるのは禁則としていま 
す。特定の組織に属さないフリーランスの場合に「—」を 
用います。 

USER (ユーザーコー ド） 

ユーザーの識別用に4バイトのアルフ ァベ ット文字列およ 
び数字が入力できます。 

ユー ザー コー ドは、各々の組織に おいて口ーカルに 登録さ 
れます。一般的に登録はされません。 

ユーザーコードが4バイト未満の場合、4バイトの最ネリか 
ら書いて残った部分をスペースキャラクター (20 h ) でをめ 
ます。 

運用の方法は、ユーザーに任されています。 


ごま意 


組織 コー ドを入力していない場合は、 ユーザーコー ドを入 
力できません。 


COUNTRY (国名つード） 

国名コードとして、 ISO -3166-1 で定義している短縮文字 （4 
バイトのアルファべ、 ソ ト 文字列および数字）を入力します。 
国名は、約240種類あります。 

自国の文字列は ホームペー ジでご覧ください。 


UMID データに つし、て 


















保証書とア フターヴー ビス 


MPEG-4 Visual 
Patent Portfolio 
License について 


本製品は、 MPEG LA , LLC , がライセンス活動を行っている 
MPEG -4 Visual Patent Portfolio License の下、次の用途に 
限りライセンスされており、その他の用途に関してはライ 
センスされていません。 

の消費者が個人的、非営利の使用目的で、 MPEG -4 
Visual 規格に合致;したビデオ信号（は下、 MPEG -4 
Video といい ます）に エンコード する こと。 

脚 MPEG -4 Video 觸費者が個人的に非営利目的で エン 
コードしたもの、もしくは MPEGLA よりライセンス 
を取得したプロバイダーが エン コードしたものに限ら 
れます）をデコードすること。 

プロモーション、 営利目的に利用することに関する詳細な 
情報につきましては、 MPEG LA , LLC , の ホームページ 
< http :// www.mpe 呂 la . com > を参照してください。 


保証書 

• この製品には保証書が添付されていますので、お買い上 
げの際お受け取りください。 

• 巧定の事項の記乂および記載内容をお確かめのうえ、大 
切に保存してください。 

アフターサービス 

調子び悪いとさはまずチェックを 

この説明書をもう一度ご覧になってお調べください。 

それでち具合び悪いとさは 

お買い上げ店、または添付の 「ソニー 業務用製品ご相談窓 
口のごま内」にあるお近くの ソニーのサービス 窓口にご巧 
談ください。 

巧証期間中の修理は 

保証書の記載内容に基づいて修巧させていただきます。詳 
しくは保証書をご覧ください。 

巧証期間経過後の修理は 

修理によって機能が維持できる場合、ご要望により有料修 
理させていただきます。 

保証期間中の修巧など、 アフターサー ビスに ついてご 不日月 
な点は、お買い上げ店、または ソニーのサー ビス窓口にお 
問い合わせください。 


MPEG-4 Visual Patent Portfolio License について/ ■(呆証書とアフターサービス 


お問い合わせは 

「ソニー業務用製品ご相談窓口のご案内」にある窓口へ 


ソニー株式会社〒 108-0075 東京都港区港南 1-7-1 


http://www.sony.co.Jp/ 



